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《DNF》 这 个 横向 卷轴 动作 覆 戏 ， 可 是 在 全 球 拥 有 超过 7 估 用 户 的 蝎 销 作品 ， 经 过 多 年 期 


待 ， 即 将 在 今年 3 月 底 於 韩国 推出 全 新 手 游 作品 《DNF M》 啦 ! 


只 机 ee 
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中 遇 到 如 oj 悦 习 对 凡 519 


苦 坟 戏 进 行 剧 情 _- 
: 谍 讽 精采 ! 1 3 


《DNF M》 是 一 款 以 《DNF》 
(Dungeon & Fighter) 1P 为 基 
辜 ， 所 衍生 出 的 动作 角色 扮演 谤 
戏 ， 本 作 以 2D 像 素 及 横向 卷轴 移 
动 玩法 为 基础 ， 善 用 了 《DNF》 
独特 打击 感 和 高 速 动作 感 ， 同 时 
针对 行动 装置 进行 最 佳 优 化 。 

本 作 治 用 了 《DNF》 世 界 疯 ， 
玩家 熟悉 的 角色 如 男 鬼 剑 士 、 男 
神枪手 、 女 格 月 家 都 将 登场 ， 每 
个 职业 都 有 约 25 个 技能 ， 方 便 玩 


对 三世 等 基本 


aa 才 


疆 | 
你 和 请 很 刺激 
移 你 息 


家 搭配 出 最 适合 自己 的 打 法 。 此 
外 还 有 古代 地 牢 ， 以 及 各 种 PVP 
玩法 。 

《DNF M》 自 从 去 年 11 月 底 
在 韩国 展开 事前 登录 以 来 ， 压 经 
长 过 4 个 月 的 修正 ， 将 在 3 月 24 日 
在 韩国 推出 ， 相 信 以 《DNF》 热 
门 程度 ， 谤 戏 引 进 台 湾 也 是 早晚 


的 事 ， 感 兴趣 的 玩家 不 妨 持续 天 
注 喔 。 


四 二 儿 几 


人 生 中 总 是 面 对 无 数 的 玩 择 ， 每 次 的 选择 都 有 不 同 的 结果 ， 套用 在 游戏 中 就 成 了 《 真 : 鲁 
链 战 记 》 的 喜 点 ， 这 样 的 设计 在 手 游 上 倒是 不 多 见 呢 ! 


SEGA 预 定 在 今年 春天 推出 的 
手 游 新 作 《 真 : 锁链 战 记 》 (Sin 
Chronicle) ， 是 下 载 次 数 超过 
2500 万 次 的 《锁链 战 记 》 

最 新 续 作 ， 日 前 释 出 了 
最 新 宣传 影 月 ， 将 公开 


了 效 戏 中 登场 人 物 的 情 ”三 区 区 二 


报 。 目 指 LU“ 名 OO 寺 、 要 兴 = 


其 民生 洛 赫 东 地 境 苋 界 啊 二 万 


0 
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站 上 志 
朵 本 队长 七 加 2 太太 、 暴 政 顾 便 VVYTV 大 恩 王 左 
过 0) 手 民办 汁 、 罪 世 疝 扣 妃 世 骑士 团 。 \ 上 送 疡 拨 民 考 大 。 


族 戏 是 以 即将 步 入 减 亡 的 世界 [ 赫 
尔 德 拉 J」 《从 儿 上 己 ) 为 舞台 ， 面 对 和 从 
奈 落 中 不 断 宣 出 的 黑 之 大 军 ， 身 为 新 人 
骑士 的 主角 也 参与 了 这 次 的 防 生 行 动 
随 著 激战 的 展开 ， 故 事 也 将 掀起 新 的 序 
幕 。 

入 戏 以 「 自 己 决 定 命运 ， 愤 择 机 会 仅 

一 次 」 作 为 设计 概念 ， 玩 家 在 每 个 章 
节 的 高 潮 点 都 会 经 历 二 玩 一 的 玩 择 ， 将 
会 对 和 后 续 的 剧情 发 展 和 伙伴 的 加 入 造成 
影响 ， 芽 以 和 两 名 不 同 信 念 的 女 主 角 一 
起 前 进 ， 谱 写 自 己 独一无二 的 故事 。 


CV : 优 会 禄 音 


袋 人 小 天 王 这 


Kao the 上 angaroo 昌 二 | 


如 果 你 喜欢 动作 过 关 冒 险 游 戏 ，《 袋 鼠 小 天 王 》 肯 定 是 不 会 忘记 的 经 典 之 作 。 现 在 敌 戏 
即将 重启 推出 ! 让 我 们 化 身 为 带 著 拳 刺 手 套 的 袋鼠 ， 再 次 踏 上 冒险 之 途 吧 ! 


《Kao the Kangaroo》， 是 2000 年 发 售 的 人 气 作 《 袋 电 
小 天 王 》 (Kao the Kangaroo) 最 新 同名 重启 版 本 。《 袋 鼠 
小 天 王 》 自 2000 年 发 行 以 来 ， 目 前 共 
推出 四 款 作品 ， 系 列 累 计 销售 超过 70 有 


】 二 基 
mi 


万 套 。 但 自从 2005 年 《袋鼠 小 天 王 : Ke 总 

火山 之 谜 》 (Kao the Kangaroo : ， 迁 

Mystery of the Volcano) 发 行 之 他 ns 县 : 

和 后， 就 再 也 没有 新 作 讯 息 发 作 。 所 
) 


这 次 映 韦 多 年 的 重启 版 本 ， 玩 
家 将 再 度 化 身 袋 鼠 主 角 [KaoJ ， 
为 了 寻找 下 落 不 明 的 妹妹 与 父亲 ， 
戴 上 被 赋予 魔法 能 力 的 拳击 手套 展 
开 冒 险 ， 透 过 使 用 拳击 、 跳 趴 、 迫 
转 等 动作 来 挑战 关卡 ， 芷 打倒 阻 描 
在 眼前 的 散人 和 与 障 三 ! 本 作 预 计 
2022 年 夏天 在 多 个 平台 推出 ， 感 办 
趣 的 玩家 可 以 持续 关注 喔 。 


这 个 要 闪避 逮 真 不 简 


DKMobile : 英雄 如 来 
耗 时 2 年 研发 ， 受 到 百 万 韩国 玩家 一 致 好 评 的 埋 国 无 间 复 仇 MMORPG 大 作 《DK Mobile : 


英雄 记 来 》 现 已 登陆 台湾 ! 玩家 将 化 身 【复仇 者 ， 在 全 3D 中 世纪 风格 精 纯 场 景 中 ， 感 受 沉 
浸 式 冒 险 带 来 的 魔幻 史诗 体验 。 


本 敌 戏 承 红 《DK Online》 于 骑 士 、 
战士 、 弓 箭 手 、 和 了 术士、 法师 五 大 经 典 职 
业 ， 各 具 特 色 的 职业 特性 ， 搭 配 自由 配 
点 养 成 ， 带 来 独一无二 的 游玩 纪 趣 。 


平衡 与 真相 ， 
有 待 各 位 复 
仇 者 们 亲自 
揭晓 。 


全 独 有 的 “【 监 铬 ， 各 六 
关押 著 大 量 红 名 玩家 


在 信奉 武力 和 杀 吕 的 游戏 世界 中 ， 

独 有 的 【监狱 」 系统 关押 著 大 量 红 名 玩 
家 ， 复 仇 者 可 化 身 匿 名 [猎人 4 进入 监 
狱 亚 欠 红 人 “。 猎 镁 名单 可 自动 记 儿 、 一 
键 传送 到 淫 人 身 逻 ， 更 支持 一 键 呼叫 公 
会 成 员 快 速 支援 ， 热 血 PK 和 无 问 复仇 ， 

要 多 爽 有 多 爽 。 除 了 单 挑 PK 之 外 ， 

更 有 融合 战 门 、 公 会 、 名 喀 、 


ww 
守 
> 
】 
入 
YY 
SS 
和 
村 


> 


中 [4 忆 | 


日 
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志和 政 天才 


掠 春 等 经 典 元 素 的 【大 规模 攻 城 战 」 玩 
法 ， 万 人 会 战 超 级 热血 。 

至 於 玩家 最 关心 的 掉 实 问 题 ， 埋 国 
社 长 亲自 站 人 台 保 证 ， 带 来 超越 埋 版 的 业 
界 佛 心 超 高 机 率 ， 更 有 全 开放 式 交易 系 
统 ， 神 装 自由 拍 彭 ， 高 额 回报 绝 不 吃 


鹿 。 
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余 杯 组 大 


习惯 看 二 次 元 动漫 的 各 位 ， 对 於 复古 的 卡通 有 甚 庆 感 沉 呢 ? 要 说 到 复古 卡通 感 的 游戏 ， 
办 然 非常 多 选 择 ， 不 过 其 中 《茶杯 头 》 应 该 就 是 首选 ， 终 於 他 们 也 要 推出 卡通 了 ! 不 知道 会 
给 我 们 带 来 怎 么 样 的 冒险 呢 ? 


难度 高 的 族 戏 和 干 百 
种 ， 但 只 有 一 款 特别 可 
爱 让 人 一 看 到 马上 志 不 
了 ， 就 是 在 2017 年 出 现 
的 《茶杯 头 》 啦 ! 可 爱 又 
复古 的 画 风 ， 很 容易 把 
人 晤 进来 玩 ， 但 超 高 的 
难度 马上 把 玩家 虐 到 不 
行 ! 这 文 有 趣 的 风格 ， 当 
初 就 有 许多 玩家 和 希 刻 这 
个 IP 能 锡 做 成 动画 。 


NETFLIX 


现在 动 玉 真 的 要 出 喔 !《 茶 
物 <- 池 ,由 杯 头 大 冒险 》 动 另 已 经 在 2 月 
斋 ee 18 日 在 网 来 上架, 在 最 新 的 影 
片 中 BOSS 已 经 并 始 氮 团 准备 
A 污 演出 啦 ! 没 想到 动 玉 逮 有 中 文 配 

音 ! 如 果 壕 戏 太 难 没 因 法 跟著 
小 朋友 一 起 玩 ， 那 庆 一 起 看 看 
茶杯 头 跟 马 克 杯 人 的 中 文大 轩 
险 ， 想必 也 很 有 趣 唾 
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《Bo : Path of the Teal Lotus》 是 揉 用 日 本 手 给 风 所 打造 的 动作 游戏， 玩法 类 似 银河 
战士 恶魔 城 的 2.5D 横 向 卷轴 动作 冒 队 模式， 玩家 们 将 在 这 个 充满 日 本 妖怪 ， 还 有 各 种 会 吝 人 
话 的 奇妙 动物 的 世界 里 ， 展 开 一 场 属 於 自己 的 探索 冒险 。 


诸 戏 中 玩家 将 操作 一 位 狐 及 花 
身 的 主角 在 关卡 中 不 断 的 前 人 进 战 
同 ， 还 特地 揉 用 和 乐器 的 原创 纪 曲 
作为 背景 音乐 ， 看 到 这 逻 ， 你 敢 相 
信和 这 是 一 款 【双人 」 独立 开发 围 队 
所 打造 的 作品 吗 ? 


从 幕 资 开始 ，《Bo : Path of the 
Teal Lotus》 短 短 一 个 礼拜 的 时 间 就 多 得 
了 近 90,000 美 金 的 莫 丈 ， 比 原先 预 设 的 
35;000 美 金 整整 高 出 了 一 倍 以 上 ， 相 信 
绝对 是 非常 值得 期 待 的 一 款 作 品 。 谤 贞 
目前 尚未 公 作 上 市 时 间 ， 有 当 趣 的 玩家 
不 妨 可 以 先 上 去 把 它 加 入 愿 苔 清单 ! 


能 基 牟 物语 


这 款 《 能 基 吕 物语 》 是 透 过 VR 装 置 让 玩家 穿越 到 一 个 很 像 日 本 大 正 时 期 的 民 世 界 ， 蔚 
和 与 被 困 的 巫女 一 起 镇 止 巨 大 的 【神明 4 ， 展 开 冒 险 拯 救世 界 的 故事 ， 在 充满 蒜 汽 魔 克 风格 的 
[元 宇宙 」 壬 来 场 冒险 吧 ! 


《能 基 吕 物语 》 〈 才 /了 刁 口 物语 一 


亿 呈 本 遂 The Tale of Onogoro~) 是 由 日 本 ATAMA 

GAMES 措 作 的 VR 动 作 冒 险 游 戏 ， 本 作 以 一 
CS| 个 蒸汽 谭 克 风格 的 日 本 神话 世界 为 背景 玩 
Et 、 家 在 准备 和 玩 一 款 VR 新 作 了 时， 竟然 被 巫女 
2 克 [十 濒 . 春 」 召唤 到 了 要 世界 ， 目 的 是 帮助 


被 春 走 神器 「 天 认 儿 己 」 而 无 法 镇 止 神明 的 
一 同 解 ; 站 的 主谋 。 
al 她 一 同 解决 难关 站 找 出 事件 的 主谋 


宛如 进 击 的 
巨人 一 般 。 


游戏 中 玩家 可 以 使 用 传说 中 的 神器 「 险 阳 
久 上 」 ， 玫 助 被 束缚 的 巫女 前 往 世 界 各 地 镇 止 神 
明 ， 游 戏 中 也 有 许多 解 谜 要素， 需要 与 巫女 两 
人 合力 解 开 各 种 谜 题 拯 救世 界 的 危机 。 

游戏 预定 2022 年 春季 於 Meta Quest Store 
发 售 ， 有 办 趣 的 玩家 不 妨 多 留意 后 续 消 息 喔 。 


， 
人 > 一 到 
全 党 
g 
了 ve 
Te se 


看 相 过 。]】 
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< 
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SSS 
区 < 


0 时 遇 XMIMIG ) 痢 膀 仙 情色 各 作 CE 一 
由 完美 世界 所 开发 的 3D MMORPG《 诛 仙 Online》, 於 2007 年 4 月 推出 后 , 便 引 领 游 戏 风 潮 ， 
一 时 之 间 仙 使 题材 游戏 屋 出 不 坟 , 一 让 被 模仿 但 从 未 被 超越 的 《诛仙 Online》, 除 了 本 身 矿 戏 性 
极 佳 之 外 ,不 断 的 突破 自我 ,开创 更 多 玩法 ,满足 玩家 期 望 , 也 是 过 款 族 戏 能 成 为 经 典 IP 的 原因 。 


芝 兴 入 隐 逐 届 方 刀 站 于 了 抬 


二 


和 六 寺 从 成 淖 条 站 对 


罗 


1 22 


\ 


上 全 


5 
| 
瑟 业 浇注 | 


是 经 幅 IP 历 信 不 权 


由 三 《诛仙 》 是 由 知名 网 路 作家 萧 见 在 2003 


和 年 所 写作 的 玄幻 仙 侠 小 说 ， 以 道德 经 中 的 【以 
量 关 地 不 仁 ,以 万 物 为 色 狗 上 」 为 主题 ， 讲 述 青 才 
册 下 的 少年 【张小凡 与 [ 自 殉 上 、 「 陆 雪 
现 放 人 之 问 的 爱 恨 纠 羯 ， 以 及 各 门派 间 波 漳 


时 王 关 的 正邪 捕 门 ,将 各 角色 间 的 爱情 、 友 情 、 


区 
< 0 
攻 
一 站 IT 
" 开导 说 


亲情 刻 基 细腻 生动 ， 被 称 为 网 路 三 大 奇 书 之 无 只 展 - 村 寺 

一 。 同 时 也 被 翻拍 成 乱 数 的 电视 影 剧 ， 是 许多 “” 国 se 二 

人 的 青春 回 居 ， 陪 伴 大 家 共同 成 长 。 国 本 7，( 民 ; 黎 ? 这 就 是 草 认 村 了 吧 ? 接应 我 们 的 人 呢 ? - 
On = 一 一 并 斤 v ) 


《更 幻 新 诛仙 》 手 机 和 游戏 作为 官方 正版 授权 全 
人 新 力作 ， 在 入 戏 内 将 迁 原 《诛仙 》 和 经典 剧情 。 张 小 
sk 量 8s。 。 凡 与 陆雪琪 在 [七 脾 会 武 ) 上 初 识 站 结 下 不 解 之 


2 委 | 缘 ， 与 匠 玉 在 滴 血 洞 中 的 相互 倾心 ， 以 及 第 一 次 正 
必 玫 魔 大 战 之 后 ， 眉 璃 拾 身 为 小 凡 撑 剑 的 痴情 付出 等 经 
4 -而 必 典 剧 情 ， 都 将 变 成 精 缴 动画 ， 还 原 於 《 查 幻 新 诛 
e 9 5 仙 》 手 机 游戏 中 。 同 时 在 原著 基础 上 新 增 支线 及 卫 
一 / 藏 剧情 ， 访 玩家 可 一 宕 诛仙 更 宽广 的 世界 观 ， 在 洲 
全 陆雪琪 在 原作 中 估 有 相当 重要 的 份量 。 2 和 7 礁 大 中 探索 时 能 遇 到 不 同 的 敬 喜 ! 
2 二 全 


征服 感官 的 se 
沉浸 式 北 戏 条 三 湖人 


开发 围 队 为 了 让 《梦幻 新 诛仙 》 中 的 光影 动态 呈现 更 
为 真实 ， 因 此 运用 优质 创新 技术 ， 基 於 视 锥 Clustered 划 
分 的 即时 动态 点 光源 效果 ， 纪 多 光影 每 一 瞬间 的 细微 变 
化 。 同 一 场景 不 同 面貌 ,玩家 在 白天 及 黑夜 所 观赏 的 景色 
将 截然 不 同 。 此 外 ， 开 发 团队 使 用 HDR 高 动态 范围 技术 贿 WS 
结合 PBR2.0 泻 染 技 术 ， 读 敌 戏 细节 与 真实 物 删 材质 能 锡 
完美 融合 ， 呈 现 质感 爆 表 的 高 六 戏 画 质 ， 使 玩家 在 邀 游 认 
诛仙 大 世界 时 仿佛 真实 置身 於 各 个 葛 幻 场景 中 ! 同时 《 葛 /二 ; 
幻 新 诛仙 》 港 澳 版 本 将 使 用 全 粤语 配音 ， 邀 请 多 位 知名 | 届 
KOL 献 声 和 游戏 ,以 带 给 港澳 玩家 最 接地 气 的 游戏 体验 ! 3 每 一 个 画面 ,都 是 如 此 唯美 忆 


唤 栈 你 内 心 深 处 的 诛仙 态 动 


《 葛 幻 新 诛仙 》 重 现 原著 许多 经 典 场景 ， 完 美 还 原 
《诛仙 Online》 中 的 十 五 张大 世界 地 图 、 十 八 个 经 典 场景 ， 玩 
家 们 记 尽 中 的 草 斋 村 、 河 阳 城 等 场景 熏 八 大 门派 驻地 都 将 一 一 


和 还 原 於 诛仙 大 世界 中 :以 及 诸多 原著 中 的 仙 友 、 萌 史 神 默 ， 绝 
对 能 给 予 玩 家 最 佳 的 视 赏 体验 。 玩 家 将 在 【 草 础 村 」 开启 於 《 葛 
幻 新 诛仙 》 的 冒险 在 【 滴 血 洞 」 等 经 典 场景 进入 副本 ， 展 开 探 
索 ! 此 外 ， 开 发 团队 也 把 各 个 经 典 场景 的 细节 一 一 还 原 到 《梦幻 


新 诛仙 》 中 ， 因 此 在 六 戏 中 ， 玩 家 可 以 欣 党 到 月 光 和 森林 的 满月 夫 ， 
青云 山上 的 祖师 巨 像 ， 河 阳 城 的 山海 苑 等 一 座 座 充 满 回 久 的 经 典 地 恒 
标 ， 唤 醒 玩 家 对 於 《诛仙 》 的 美好 回 迟 。 友 
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cover sioryUhhhhA 


仔细 观察 场景 ,会 


人 [别具一格 后 本 本 本 定 机 宝生 


( 婧 娟 伸 历 ) 哟 ， 便 是 你 小 子 血 炼 摄 魂 根 ， 将 奴 家 释放 出 来 的 麻 ? 


动态 天 气 系统 身 压 其 境 绝 佳 感受 


在 《 萝 幻 新 诛仙 》 中 ， 不 仅 有 四 季 的 变化 ， 更 有 真实 的 书 夜 不 同 。 昌 
天 ， 隅 吉 上 会 有 日 照 产生 的 光量 ， 和 能见度 也 很 高 ， 角 色 行 走时 光束 透 过 权 


NE 木 、 建 筑 、 投 下 的 影子 也 是 清晰 可 见 。 到 了 黄昏 时 刻 ， 与 白天 人 声 易 沸 不 
同 ， 城 市 变 得 空旷 了 许多 。 屋 顶 与 地 大 折 射出 暖 黄 光量 ， 四 周 的 景色 则 被 入 

章 在 轻薄 的 霜 中 ， 看 上 去 那 认 静 语 美 好 。 入 夜 之 后 的 月 光 森 林 则 是 《 葛 幻 新 

经 典 战 闵 玩 法 全 新 策略 元 素 诛仙 》 中 不 可 多 得 的 风景 线 ， 月 光 给 一 切 事物 都 复 埋 上 了 一 层 薄 钞 。 月 光 和 与 


《 葛 幻 新 诛仙 》 是 一 款 以 经 典 IP 《诛仙 》 为 烛光 相应 ， 可 请 是 太 有 修仙 者 的 理想 之 电 。 


创作 蓝本 的 回合 制 策略 手 游 ， 这 款 禾 戏 的 主要 玩 


法 还 是 回合 制 ， 当 然 作为 一 款 升级 新 作 ， 它 不 仅 八大 门派 别 县 特色 

延续 了 回合 制 这 个 经 典 的 战 门 玩法 ， 同 时 在 此 基 《 葛 幻 新 诛仙 》 在 神州 三 界 细 节 上 高 度 迁 原 《 诛 仙 Online》 的 八大 门 
二 派 ， 其 中 各 个 派别 都 有 自己 的 技能 法 宝 ， 不 同 的 特色 及 背景 故事 。 值 得 注意 
人 的 是 ， 天 音 寺 只 收 男性 ， 而 合欢 派 则 是 只 有 女性 外 型 。 

果 ' 在 战场 上 合理 运用 这 些 元 素 组 合 以 及 空间 阻 在 各 门派 的 技能 特色 方面 ，《 葛 幻 新 诛仙 》 也 参考 原著 细节 ， 根 据 每 个 


描 因 素 ， 将 可 以 发 挥 意 想 不 到 的 效果 。 如 此 一 
来 ， 既 保证 了 回合 制 的 策略 性 ， 同 时 又 提升 了 游 
上 戏 的 品质 删 验 。 

游戏 当中 不 仅 提 供 了 各 种 PK 玩法 来 满足 喜 
爱 PVP 的 玩家 ， 同 时 也 针对 热衷 PVE 玩 法 的 玩家 
们 ， 准 备 了 许多 副本 、 活 动 ， 像 是 十 大 妖 王 、 悉 
荒 迷 宫 、 各 式 日 常任 务 ; 对 於 只 想 要 沉浸 在 仙 使 


门派 的 背景 故事 ， 为 八大 门派 设 
计 了 贴 合 设 定 的 独特 专属 技能 ! 
不 同门 派 之 间 ， 可 以 相互 克制 ， 
也 可 以 相互 配合 。 组 合 不 同 的 门 
派 技能 ， 可 以 搭配 出 更 多 的 制 散 
套路 ， 每 个 门派 各 司 其 职 ， 发 挥 
出 最 大 的 效果 。 


世界 中 的 休 并 玩家， 也 有 许多 生活 技能 、 轻 疑 有 全 不 断 提升 自己 ， 才 能 发挥 出 最 佳 实力 。 
趣 小 任务 … 等 可 以 进行 。 换 言 之， 不 管 是 什么 类 


型 的 玩家 ， 通 通 都 可 以 在 《过 幻 新 诛仙 》 壬 玩 得 震 窜 仙 友 伴游 关 天 下 


开心 、 玩 得 满意 喔 ! 


《梦幻 新 诛仙 》 的 堆 距 不 仅 长 得 好 ， 身 上 也 藏 著 很 多 故事 。 多 得 替 址 的 
方法 很 多 ， 除 了 在 战 六 中 捕捉 埃 软 这 种 基本 玩法 ， 还 可 以 在 更 开间 的 仙 侠 地 


图 上 擒 线 个 堆 轩 实 实 ， 号 和 
甚至 做 个 支线 任务 都 能 - | 
收 稳 一 售 神 黑 。 不 同性 >、 
格 的 至 赛 合 有 不 同 的 战 
门 属性 ， 通 过 培养 他 
们 的 性 格 开发 出 更 多 的 
属性 ， 互 补 你 的 技能 朵 
点 ， 将 有 机 会 变 成 全 能 
的 战 问 达 人 。 


闪 CE 甩 


洒 过 好 “ 翅 
。 要 
Ra len, wcar) S 
0 本 革 一 
和 SS | 短 NS NE 
S 和 大 我 于 多 鸡 【能力 相近 ， 放心 表 到 】 
蚤 E 


@@ 我 理 【能 力 相近 ， 放 心 亚 理 】 


所 本 PE 有 
四 Ze 2》 /人 


这 可 就 网 外 了 ， 别 那 么 肉麻 ， 快 点 遗 足 ! 


全 阿 鞋 会 送 我 们 第 一 焦 去 炊 喔 ! 


1EEE = | 下 2 游戏 初期 玩家 只 要 一 步 一 步 ， 照 著 引 导 进 行 ， 便 可 以 感受 到 等 级 急速 飞升 ， 同 

一 一 记 时 也 可 以 透 过 一 连 串 的 新 手 任务 ， 了 解 游 戏 故 事 以 及 许多 系统 操作 ， 大 概 1、2 天 之 
人 后， 角色 就 可 以 到 达 40 级 了 。 而 40 级 之 后 ， 中 然 系统 迁 是 会 裔 时 引导 玩家 ， 但 更 
多 的 则 是 玩家 需要 自行 调配 ， 才 能 保持 等 级 稳定 成 长 ， 以 下 便 是 玩家 每 天 必须 要 进 
行 的 线 件 大 事 。 


三 东 党 ， 要 清 淹 有 形 


魔 宗 近日 越发 关 张 ， 我 已 命 弟 子 戌 防 死守 ， 雹 不 给 他 们 可 乘 之 机 ! 


日 乱 禄 铺 
2913 攀 机 时 第 


队长 有 闽 外 经 输 偶 励 ， 且 辅助 和 封印 组 队 可 提升 效率 。 罕 


每 天 侍 成 袁 全 任 再 ， 有 三 训 全 得 小 全 着 癌 度 


元 仗 首 ， 往 时 从 实例 任 机 司 堪 吉 记 四 一 二 好 
了 只 全 要 求 。 


活动 用 图 
活动 次 数 


25~ 扔 限制 


5 动 细 史 
楼 市 
| 证 | 


八大 门派 
优 细 分 析 。 


相信 许多 玩家 对 於 《 葛 幻 新 诛仙 》 中 扩 有 哪些 门派 ? 这 
些 门 派 又 各 自 有 什么 特色 ， 十 分 感到 兴趣 。 接 下 来 我 们 将 针 
对 游戏 中 的 八大 门派 ， 进 行 深入 的 剖析 说 明 ， 玫 助 玩家 在 进 
入 壕 戏 时 ， 得 以 轻 缀 快速 的 玩 择 最 送 合 自己 的 门派 。 


和 三 半 《 ) 大 道 和 形 ,生育 天 地 。 大 道 入 情 , 还 行 日 月 。 
会， 大 道 扰 名 ， 长 养 万 物 。 大 道 无 为 ， 润 漂 青 去 。 

坎 青云 一 有 版 历史 悠久 ， 其 心 法 太极 玄 清道 讲究 以 身 御 全 
令 ” 自 然 造 化 ,以 术 引 雷 云 为 己 用 。《 诛 仙 》 故 事 中 的 主角 

LT 王立 屋 小 凡 及 陆雪琪 ， 就 是 师 出 青云 门 。 青 云 门 最 大 的 特点 


就 是 十 分 擅长 群体 办 
尚 | 出 ， 想 要 享受 法 术 称 矶 
围攻 击 的 玩家 ， 可 以 


考虑 青云 门 喔 ! 


全 一 开始 的 战 六 ， 对 玩家 来 
说 ， 都 是 小 菜 一 碟 啦 ! 
MA 下 


| 《一 人 追 风 新 ， 疯 魔 乱 ， 利 刃 狂 刀 经 百 载 ; 

多 了 2》 泣 荒原 ， 阅 儿 典 ， 不 破 条 魅 终 不 还 。 
鬼王 宗 功 法 霸道 和 无比， 其 旦 风 烈 气 ， 如 山洪 吃 哮 ， 其 迅猛 身影 ， 可 力 震 山河 。 
然 ， 何 意 百 精 钢 ， 化 为 绕 指 柔 。 也 ， 只 为 情 故 ， 只 死 不 悔 。 拖 王 宗 嗜 血 好 战 ， 擅 长 以 


物理 攻 贡 的 方式 将 人 散人 残 减 ， 即 便 是 孤身 一 人 迎战 ， 也 有 破 宇 之 势 ， 所 向 匹 散 ， 想 要 
。 享受 痛快 杀 艇 的 感觉 ， 选 择 鬼 王 宗 就 对 了 。 


妈 家 着 取 不 同志 簿 ,可 关 要 被 宗主 责 疝 的 。 


合欢 派 以 【内 外 兼 修 ， 刚 柔 芷 济 」 的 理念 ， 教 必 
出 一 办 咎 才 冕 绝 之 辈 。 人 合欢 和 弟子 颜 魅 於 外 ， 性 仇 於 
心 ， 媳 媚 姑 俏 之 中 自 有 温 婉 高 雅之 驴 。 人 合欢 派 以 合 炊 
铃 为 立 派 之 本 ， 女 弟子 们 擅长 封印 ， 以 魅惑 之 术 削 弱 
散 方 ， 同 时 也 能 复活 疮 治 念 队友， 攻守 兼备 。 


7 了 
7 


阿 蔡 会 为 了 救 玩家 T 


而 和 牲 性 命 。 


万 物 负 队 而 抱 阳 ， 一 险 一 阳 之 谓 道 。 
方寸 之 静 以 制 幅 ， 一 化 万 物 是 长 生 。 


0 遇 到 有 趣 的 画面 ， 就 可 以 使 用 内 建 的 
罕 」 ， 研 究 出 「 统 一、 对 立 、 互 化 ) 相机 保留 回 尽 。 
法 门 ， 扩 有 强大 的 控制 之 法 。 弟 子 们 人 
修养 极 高 ， 品 行内 效 且 自律 克制 。 他 
们 既 能 忆 地 为 牢 「 群 封 | 对 手 ， 又 能 
驱使 阴阳 太极 五 行 令 自身 免疫 伤害 ， 
吸收 元 素 效果 为 技能 附加 多 种 特效 ， 
还 可 以 吾 蜀 法 门 抵 擂 人 散人 攻势 ， 可 以 
讼 是 战 门 中 的 绝 佳 控 场 角色 。 


焚香 谷 信仰 火 神 ， 修 君 火 、 相 火 、 人 火 也 。 禁 香 来 人 ， 以 赤 
阳 之 心 精 八 凶 玄 火 ， 以 凋 爽 英姿 林立 於 世 ， 以 炎 阳 之 力 斩 妖 除 
麻 。 梦 香 谷 弟子 使 用 卓越 的 群 朵 法 术 攻 击 技 能 。 对 素 有 一 定 抗 
性 ， 他 们 的 群体 法 术 攻 吉 能 力 是 六 大 派 中 最 强 、 伤 害 最 高 的 ， 氛 
有 可 让 多 个 友军 获得 临时 侦 测 隐形 的 能 力 。 焚 香 弟 子 道 法 精湛 ， 
善 用 炎 阳 之 力 ， 甚 至 能 召唤 八 荒 火 龙 ， 烧 尽 一 切 肝 魔 牌 道 。 


了 
二 二 专 役 贡 广 4 于 却 门 男 


蛛 神 飞 蚊 出 死 漂 ， 万 素 电 宗 入 神州 。 
残 身 掠影 春 魂 镰 ， 进 退 攻守 有 丹心 鉴 。 


作为 实力 最 为 雄厚 的 魔 教 门派 ， 万 毒 闲 弟子 精通 用 

毒 之 了 术 ， 擅 长 各 类 毒物 增益 自身 冀 反 击 涛 人 ， 令 对 手 
陷入 中 毒 状态 。 其 门 主 毒 神 培 
养 的 民 患 「 七 尾 蝇 蛤 」 更 是 令 
人 闻 风 囊 脆 ， 若 是 与 之 接触 便 
靶 。 会 造成 持续 内 伤 ， 直 至 最 终 补 
ee 

耻 加 入 帮派 ， 跟 好 
网 


时 半 


辽 : 
了 


容 派 维 遂 
帮派 每 小 苦 维 诈 一 次 ， 会 扣除 一 定 大 扳 真 人 金 。 
纵 通 费用 : 大 过 坟 校 和 建筑 第 级 超 高 ， 维 进 费 用 越 高 。 


祖 派 奖金 

村 涯 资金 是 大 派 正 党 还 作 才 展 的 必 旧 人 粮 件 。 

页 金 来 戎 : 上 交大 沽 真 材 可 二 加 于 扳 资金 。 

资材 狂 取 ; 完成 门 尖 修行 镇 麻 令 司 惠 得 其 肖 次 材 。 

真 材 上 交 : 在 俏 包 中 使 用 氟 涛 真 材 戈 前 往 大 涛 括 动 ， 均 

可 上 交 。 

活 四 类 风 

努力 巴 取 避 令 上 入 ， 全 大 威 员 可 镇 取 活 焉 葛 风 。 

5 下 次 六: 初始 撞 有 2 但 活 要 机 箱 ， 规 枢 玉 至 3 级 有 5 返 
将 各 志 加 1 个 笑 更 真 箱 。 

秆 中 修 件 : 阅 作 活 于 次 简 ， 需 基 志 和 个 人 合 天 狂 入 的 贰 

令 经 英 均 汉中 镇 取 全 件 。 


人 


相 较 於 天 音 寺 ， 南 疆 古 巫 更 
擅长 借助 自然 之 力 辅 助 队友 ， 贼 
予 团队 持续 治疗 的 效果 ， 或 是 激 
发 自然 之 力 继 绕 散 人 ， 使 用 全 术 
解除 封印 。 此 外 ， 他 们 还 能 有 效 
提升 法 系 门 派 的 伤害 ， 或 在 转 际 
陷入 危机 时 用 招魂 引 复活 亡魂 ， 
是 团队 中 坚实 的 后 盾 。 


8 完成 七 情人 在 阁 ， 领 夏 壮 堪 大 孵 < 


日 攻 【 醒 美 枕 】 如 计 纵 机 15 砍 酝 半 内 
一 一 一 一 一 一 一 


【着 州 如 并 】 职 寺 完 成 5 个 惠州 避 限 
Cr 思 


阿 国 国 (aeal rrumissxah 


咱 剖 
所 


4 Cj 


4 


上 渍 三 途 苦 ， 下 载 四 重 恩 。 
共有 见闻 者 ? 悉 发 车 提 心 oO 


天 音 寺 僧人 精通 佛法 ， 不 仅 能 强身 健 体 还 可 普度 办 生 。 储 
到 战 六 中 ， 天 音 寺 可 为 队友 提供 增益 属性 ， 破 除 一 切 虚 专 禾 气 ; 或 对 
单个 目标 回复 大 量 气 血 使 其 免疫 阵亡 。 而 在 危机 时 刻 ， 天 音 寺 僧人 还 可 喉 磊 
让 请 佛法 展开 般若 心 图 ， 加 持 己方 不 受 外 力 所 侵 ， 亦 或 失身 求法 ， 蔡 队友 抵挡 伤 
康生 害 。 基 本 上 来 说 ， 天 音 寺 就 是 《 欧 幻 新 诛仙 》 全 部 门派 里 头 的 超级 奶妈 。 


1 


天 


玩 游 戏 的 意义 有 许多 ， 有 些 玩家 是 为 了 放 颇 娱乐 ， 也 有 些 人 把 诸 戏 视 为 挑战 自我 的 考验 。 也 因此 在 诸 戏 史 
上 ， 其 实 陆 续 出 现 过 不 少 经 典 的 超 困 难 堵 戏 ， 这 类 游 戏 违 反 人 性 ， 考 验 玩 家 的 不 只 是 实力 ， 还 有 内 心 是 否 坚 强 、 
以 及 运气 是 否 狗 好 ? 说 起 来 不 太 合理 ， 但 务 又 有 许多 死 忠 玩家 不 断 吹捧 ! 本 期 我 们 就 来 看 一 下 ， 到 底 哪些 游戏 类 
型 以 及 入 戏 能 兔 虐 到 上 妆 成 为 经 典 ? 


nop10 解 迹 填 冒险 卡 关 凋 凋 


困 准 不 见得 是 让 玩家 一 直 死 掉 ， 让 你 卡 关卡 到 理智 断 线 也 是 一 种 ，2011 年 
推出 的 《 凯 萨 琳 》 《Catherine) 就 是 经 典 例子 。 相 信和 当初 不 少 玩 家 是 被 女 主 角 
[ 凯 萨 琳 」 性 感 曼妙 的 身材 给 吸引 过 来 ， 加 二 剧情 探讨 的 是 到 热 男 了 [ 文 森 ] 
的 感情 问题 ， 怎 庆 想 都 是 一 款 看 看 剧情 ， 偶 锁 被 欧 派 镇 压 的 文字 冒险 迹 戏 吧 。 


咒 陡 琳 


天 
二 


(全 二 二 3 和 记 00 人 
se 元 红 

D UNADPO 一 一 一 国 | 网 = 村 
加 过 < 闪 解 迹 [有 二 < 后 

读 ? 天 玩 到 二 J 吉 结 


rop 目 派对 邀 戏 生死 由 人 
推荐 《者 过 头 》 系 列 、《 明 关 搬 家 》“、《 大 救 特 救 》 


有 一 种 游戏 ， 书 面 清新 可 爱 ， 介 面 简约 乾 泽 ， 
上 和 手 也 不 太 困 准 ，BUT ! 一 旦 撑 上 [派对 和 游戏 」 这 
四 个 大 字 ， 你 就 知道 即将 面 对 一 场 洛 准 。 【派对 和 游 
厂 」 通常 指 的 是 多 名 玩家 一 起 合作 完成 任务 ， 可 能 
是 料理 美食 、 一 起 经 营 搬家 公司 ， 或 是 扮演 业 儿 医 
生 救 助 病 患 。 这 类 `} 游 戏 之 所 以 受到 获 迎 ， 是 因为 具 
人 备 多 人 同 乐 特质 ， 但 往往 因为 默契 不 佳 ， 一 不 小 心 
就 成 了 [友情 破 
壤 」 谤 戏 。 这 类 
作品 本 身 准 度 不 
高 ， 但 是 在 时 间 
压力 下 ， 如何 发 
挥 团队 默契 ， 就 
是 最 困 谁 的 地 方 
哮 。 


咒 陡 琳 


看 起 来 只 要 选择 好 像 很 容易 。 


殊不知 ， 在 入 戏 的 「 焉 葛 」 世界 中 ， 玩 
家 需要 操作 男 主角 文 秋 从 售 行 推 箱 子 的 小 

谤 戏 ， 双 然 是 小 游戏 外 一 点 都 不 简单 ， 
因为 被 抱怨 准 度 破 表 ， 入 戏 公司 只 好 再 
提供 简单 模式 给 单纯 想 看 剧情 的 玩家 。 
不 过 这 类 解 谜 族 戏 办 然 困 难 ， 但 只 要 伦 
点 时 间 上 网 找 攻略 ， 要 通关 应 该 也 不 是 
难事 ， 但 迹 厂 体验 乐趣 可 能 就 会 稍稍 打 
折扣 嘿 。 


是 当年 游戏 场 [零钱 回收 大 魔王 


ARE 


办 


mg | 璋 幕 射击 蚊 是 满 天 ， 


推荐 《 奴 首 领 蜂 》 系 列 、《 斑 妃 》 


[ 科 在 空中 以 为 自己 是 钢铁 人 ， 阐 幕 过 来 才 知 道 原 来 是 豆腐 渣 


ro 名 角色 扮演 喷 


推荐 《 真 ， 女神 转生 V》“、《 暗 黑 地 牢 》 《Darkest Dungeonmy) 


是 的 你 没 看 错 ， 角 色 扮 演 游 戏 也 可 以 虐 的 你 不 

要 不 要 ， 如 果 你 是 喜爱 日 式 回 合 制 RPG 的 玩家 ， 
《 真 女 神 转 生 》 系 列 的 威力 你 肯定 领教 过 ! 

这 个 系列 最 大 的 特色 ， 就 是 【只 要 攻击 散 方 弱 
点 就 能 多 行动 一 次 」 ， 同 样 的 玩 辑 ， 天 人 也 能 用 你 
的 弱点 虐 死 你 。 以 《 真 ， 女神 转生 V》 为 例 ， 前 中 
期 能 入 手 的 恶魔 都 有 一 个 以 上 的 弱点 ， 加 上 聪明 到 

不 行 的 散人 Al， 常 常 怎么 死 的 都 不 知道 ， 而 且 诸 戏 


(Ikaruga) 攻 


， 相信 


是 很 多 玩 过 弹 幕 射 列 谤 矿 玩 家 的 心 王 吧 ! 这 类 游戏 早期 活 蹊 於 大 型 机 台 ， 更 
， 《外 首 领 蜂 》 系 列 就 是 这 个 类 型 的 金字 


下 和 


又 不 支援 自动 存档 ， 一 个 不 小 心 进 度 就 重 来 ， 访 玩 
家 气 到 想 摔 手 把 ! 
2016 年 推出 获奖 无 数 的 《暗黑 地 牢 》 


(Darkest 
Dungeon) ， 是 一 款 哥 德 风 回 合 制 类 rogue 角 色 
扮 禾 戏 最 具 特 色 的 San 值 〈 压 力 值 ) 系统 ， 随 著 角 
色 在 地 牢 探险 ， 奈 力也 会 逐渐 累积 ， 将 使 角色 陷入 
折磨 甚至 狐 死 ， 平 平 苦 苦 培 辩 的 英雄 可 能 一 瞬间 就 
永 这 消失 ! 也 让 这 款 1 逼 死 强迫 症 」 的 迁 戏 被 上 戏称 
为 【有 骨 溃 地 
牢 」 ， 本 作 
至 今 仍 在 
STEAM 狼 得 
极度 好 评 ， 
大 家 的 身心 
状况 都 还 好 
吗 ? 


全 ii 
ea] PE er 


塔 顶端 作品 了 ， 最 多 同 屏 弹 幕 数 高 迷 245 发 ， 密 集 了 恐 
悍 症 患者 瞬间 骨 滇 ， 翰 了 谤 戏 事 小 还 有 斤 患 未 蚊 症 乡 
虑 ， 可 怕 可 怕 。 

2011 年 推出 的 《她 首领 蜂 一 最 大 往生 》 中 
的 险 蜂 战 ， 据 府 尚 未 有 街机 列 破 该 BOSS 的 记 销 ， 
难度 有 多 高 不 难 想 见 。2001 年 推出 的 《 斑 妨 》 

(karuga) ， 也 是 该 类 型 经 典 之 一 ， 困 难度 之 高 根 

到 了 恶名 昭彰 的 地 步 ， 敞 方 的 华 末 射 现 效 果 常 常 把 
玩家 搞 得 眼花 撩 天 ， 特 别 的 是 ， 这 款 迁 戏 以 日 本 佛教 
作为 背景 音乐 ， 和 游戏 书面 还 加 入 了 些许 楚 文 ， 这 会 不 
会 是 另类 的 超 渡 仪式 呢 〈 拌 ) 


和 
mo 上 即时 吕 略 手 忙 脚 融 


推荐 《星海 委 柑 》 系 列 


能 够 成 为 电子 蒋 技 项 目 ， 诸 戏 本 身 就 具 人 备 一 定 的 难度 ， 特 别 像 是 《 星 
海 争 霸 》 系 列 ， 和 从 开场 将 集 资源 ， 建 造 出 兵 建筑 ， 随 著 比 赛 进 展 还 要 合 
理 分 配 香 集 资源 的 比例 ， 生 产 送 合 的 兵种 、 单 位 ， 要 多 忙 有 多 忙 。 相 较 
MOBA 族 厂 玩 家 多 半 只 需 操 作 一 焦 英 雄 角色 ， 就 简单 多 了 ! 


《星海 委 霸 》 每 个 单位 都 是 可 以 操作 的 ， 
透 过 高 超 的 操作 技巧 ， 兵 力 少 打 败 兵 力 多 也 是 
常 有 的 事 ， 更 造就 电 况 比赛 里 许多 Highlight ， 
像 是 空投 上 下 单位 避免 攻击 、 散 枪 兵 躲 毒 爆 串 
等 精彩 操作 。《 星 海 争 霸 》 系 列 基本 上 就 是 一 
个 「 易 学 难 精 」 的 游戏 ， 
以 二 代 来 说 ， 上 市 十 多 
3 年 了 还 持续 有 新 战术 
被 开发 出 来 ， 这 
RS 难度 不 是 一 般 
人 可 以 想像 的 

啊 ! 


丛 


是 一 a 到 本 ToP 9 开放 世界 探索 无限 


推荐 《 艾 尔 登 法 环 》“、《 巫 师 3》 


提 到 开放 世界 ， 玩 家 肯定 马上 联想 到 广大 的 地 图 、 沁 富 的 支线 任务 ， 

以 及 非 线性 通关 的 自由 度 ， 大 概 很 难 会 跟 「 困 锥 」 这 个 词 连 在 一 起 。 
不 过 已 於 2 月 底 推出 的 新 作 《 艾 泵 登 法 环 》， 可 能 会 颠覆 你 的 想像 
喔 。 这 是 宫 崎 英 高 首次 挑战 开放 世界 玩法 ， 加 入 了 过 往 和 游戏 中 不 曾 出现 的 
跳 趴 ， 以 及 坐骑 〈 吉 马 ) 系统 ， 表 面 上 看 起 来 有 更 多 元 的 战 门 方式 ， 但 以 
小 编 过 往 跟 老 贼 交手 的 经 验 ， 这 些 全 新 
的 战 门 方式 ， 一 定 事先 被 安排 好 对 应 的 
刻 制 方式 ， 想 要 全 程 捉 气 在 马上 干掉 敞 

人 和 丽 怕 也 不 容易 。 

《 艾 尔 登 法 环 》 曾 经 在 去 年 底 展开 小 
规模 测试 ， 共 然 难 度 比 起 《 魂 》 系列 作 
品 略 有 下 修 ， 但 BOSS 机 车 的 程度 迁 是 让 
人 恨 得 牙 痿 首 ! 至 於 上 市 后 老 贼 有 没有 
针对 测试 回 镶 ,将 某 些 好 用 的 技能 效果 
msg 二 2 下 修 ， 又 或 者 是 调 高 BOSS 准 度 ， 就 静 待 


过、 要 砍 外 敌人 到 佬 应 昱 2 


rop 航 动作 角色 扮演 操作 难 嘴 
推荐 《 广 物 猎人 人》 系列、《 恶 魔 猫 人》 系列 


为 什么 《魔物 猎人 》 会 被 中 类 ; 在 「 认 」 的 和 游戏， 这 就 得 从 它 的 历史 讲 起 
吐 。 想 当年 猎 猎 魔物 的 时 候 ， 地 图 不 会 给 你 任何 提示 ， 光 是 魔物 要 自己 找 这 点 
就 非常 消耗 玩家 的 时 间 而 且 考验 经 验 。 而 在 对 战 时 ， 很 多 招式 的 判定 往往 因为 
洲 戏 优化 的 问题 ， 不 是 靠 技巧 就 能 内 掉 。 比 方 说 二 代 被 及 多 玩家 视 为 噩 葛 的 鱼 
龙 「 氏 山 靠 | ， 出 奇 广 半 的 攻击 判定 ， 访 你 不 经 意 直接 猪 车 回 家 。 如 果 没 有 人 花 
时 间 去 研究 、 透 过 经验 去 预 判 ， 一 般 玩 家 想 要 狩猎 成 功 ， 根 本 准 上 加 有 难 。 一 雪 给 
恶魔 镍 人 
华 厅 的 动作 砍 杀 迁 是 消减 不 了 。 
以 华 末 连 招 、 爽 快 打击 闻名 的 《恶魔 
猎人 》 系 列 ， 早 期 作品 是 不 能 让 玩家 调 
整 难 度 的 ， 透 过 不 同 组 合 按键 使 出 各 种 
招式 ， 玩 得 好 就 是 一 套 带 走 ， 弄 不 好 就 
是 手 忙 脚 忠 。2005 年 在 PS2 推 出 的 《 显 
魔 猎 人 3》， 人 发行 没 多 久 就 被 全 球 玩家 靠 
北 敌 戏 太 难 ， 卡 普 空 只 好 紧急 追加 一 个 
简易 新 版 本 来 安 括 玩 家 ， 难 度 之 高 还 需 
要 多 褒 吗 〈 怕 ) 


mg 三 动作 过 关 手指 打 结 


推荐 《忍者 外 传 》 系 列 、《 但 丁 的 地 微 之 旅 》 


《忍者 外 传 》 早 年 又 被 称 为 《忍者 龙 但 丁 的 地 儿 之 旅 

刻 传 》， 是 1988 年 於 大 型 机 台 推 出 的 动作 

游 戏 ， 因 为 早期 族 戏 开发 能 力 有 限 ， 因 此 

都 是 以 2D 横 向 搓 珊 形式 推出 ， 直 到 2004 
年 上 市 的 Xbox 
版 开始 ， 才 转 
变 为 3D 动 作 冒 
险 游 戏 ， 而 且 
所 有 地 区 统一 
名 称 为 TNINJA 间 狱 怪物 条 由 NT 人 让 勾 了 > 
GAIDENJ」 ， 官 留 了 下 来 。 送 戏 中 的 天 人 Al 相当 隐 明 ， 
方正 式 翻 译 为 会 在 你 攻击 的 僵直 时 间 探 取 猛 攻 ， 也 会 
[忍者 外 传 上 | 。 揉 取 防 提 等 待 反击 时 机 ， 甚 至 和 其 他 怪 
不 过 大 型 机 人 台 认 物 配 合 ， 更 有 属於 自己 的 斩 欠 技能， 根 
度 破 表 的 「 优 良 本 是 【和 游戏 界 超 强人 工 智 慧 j ， 奥 创 都 
传统 」 还 是 被 保 得 靠 稳 站 ! 


NA 


ms 2 2D 模 向 持 轴 中 到 项 量 国生 Ri 


推荐 《魔界 村 》、《 客 特 路 德 死亡 芯 民 》、 站 
《死亡 细胞 》、《 寓 谭 且 士 》 


如 同 前 面 所 说 ， 早 期 壕 戏 开 发 技术 能 村 》 ， 认 度 还 是 一 样 靠 北 ， 不 同 的 是 ， 疫 错 ， 当 年 的 《银河 战士 》， 去 年 底 以 
力 有 限 ， 因 此 2D 横 向 搓 轴 迁 戏 就 成 为 大 当年 不 能 砸 糯 的 机 台 ， 这 次 可 以 摔 灶 你 《 密 特 钵 德 死亡 恐 由 》 名 号 重出 江湖 ! 
; 活 蹊 於 大 型 机 台 。 再 加 上 开 避 者 寺 家 的 手 把 波 慎 啦 ! Hololive 三 期 生 [ 免 约 10 小 时 就 能 通关 恰到好处 的 游戏 长 
禾 戏 难 度 的 拿捏 还 不 是 那 庆 精 准 到 位 ， 田 佩 克 拉 」 也 在 族 厂 上 市 后 进行 直播 ， 度 ， 循 序 渐 近 的 流程 引导 ， 都 是 本 作 受 
因此 困 准 到 天 她 人 忽 的 名 作 ， 就 在 这 个 对 自己 实力 相当 有 自信 的 她 ， 选 择 了 最 到 好 评 的 地 方 ，「E.M.M.|.」 宗 追 带 来 的 
时 期 大 量 出 现 ! 至 今 仍 有 [史上 最 难 族 高 难度 了 桂 骑士 上 ， 没 想到 最 后 居然 花 忒 惧 愿 迫 感 ， 创 造 出 比 恐 怖 族 戏 更 加 可 
戏 」 封号 的 《魔界 村 》 是 1985 年 推出 的 了 12 人 小 时 才 通 关 1-1， 吉 得 她 只 好 降低 认 怕 的 入 悚 感 ， 更 是 受到 玩家 盛 讲 ， 具 然 
作品 ， 隧 机 出 现 的 散人 、 跳 蹊 就 不 得 控 度 芷 且 为 了 自己 的 辟 张 向 观 因 道 次 ， 你 BOSS 战 仍 具 人 备 一 定 难 度 ， 但 是 玩 玩 简单 
制 方向 距离 的 【固定 跳 蹊 」 设 定 ， 极 隐 看 看 这 款 和 游戏 是 不 是 超 虐 ! 难度 认识 一 下 这 款 经 典 作品 ， 一 点 也 不 
明 的 怪物 Al， 令 人 无 语 的 龙 插 风 和 各 种 一 玉 到 [类 银河 战士 恶魔 城 J ， 大 私 过 吧 。 
戳 刺 ， 当 年 真 的 会 让 人 玩 到 想 磺 机 人 台 。 家 一 定 马 上 联想 到 2D 横 向 搓 轴 诸 戏 ， 
时 隅 多 年 ， 再 度 推出 的 《经 典 回 呈 魔界 


ro 下 魂 系列 永 死 不 售 


推荐 《和 焦 狼 》、《 仁 王 》、《 黑 暗 震 瑰 》“、《 恶 魔 寺 魂 》 


《 血 源 诅 咒 》 


喜欢 硬派 动作 禾 戏 的 玩家 一 定 都 对 有 冻 功 升级 机 制 ， 但 是 伴随 机 车 的 死亡 
多 『 黑 血 仁 」 这 个 名 词 不 陌生 ， 指 的 是 惩罚 ， 很 有 可 能 农 了 半天 最 和 后 白 忙 一 
随便 一 个 BOSS 都 《黑暗 棕 魂 》 、《 血 源 诅咒 》、《 仁 场 。 此 外 ， 恶 意 的 地 形 杀 、 猛 虎 难 散 猴 
读 你 死伤 无 限 王 》 这 三 个 系列 作品 ， 这 些 游 戏 共 然 也 群 的 小 怪 围 殴 ， 都 让 玩家 各 种 怀疑 人 
生 ， 死 个 上 千 次 只 是 小 菜 一 中 ， 玩 到 摔 
手 把 更 是 常 有 的 事 。 这 类 游戏 最 痛苦 的 
就 是 ， 即 便 上 网 查 其 他 玩家 攻略 影片 ， 
看 到 别人 了 虑 眼 通天、 无 伤 通 并 ， 都 让 你 

怀疑 自己 玩 的 究竟 是 不 是 另外 一 款 入 ， 

上 戏 ， 往 往 觉 得 自己 手 上 的 版 本 最 难 。 
但 这 类 六 戏 和 印 有 一 种 无 法 抗拒 的 广 
性 吸引 力 ， 每 每 告诉 自己 以 后 绝对 不 
再 碰 ， 然 后 就 默默 预购 了 《 艾 泵 登 法 
环 》 。 宫 崎 英 高 不 愧 是 老 贼 啊 ， 在 和 游 戏 
里 面 大 虐 玩 家 ， 又 在 你 心里 刻下 喜 被 虐 
的 印记 把 你 变 成 拌 M， 奉 勤 玩家 别 轻 易 当 

试 ， 否 则 可 能 很 难 退 坑 喔 。 


看 完了 上 面 介绍 的 10 大 类 ; 型 困 认 进 戏 ， 是 不 是 激 起 你 的 挑战 签 望 了 呢 ? 不 妨 挑 一 款 来 试 试 ， 看 看 自己 的 极限 在 哪 。 还 有 哪些 敌 
上 戏 是 你 觉得 超级 困难 ， 没 有 出 现在 列表 中 ， 也 获 迎 回 函 告诉 我 们 。 最 后 还 是 要 奉 勤 大 家 ， 玩 游戏 是 为 了 开心 纾 压 ， 干 万 别 跟 自 
己 过 不 去 喔 。 


(PS : 以 下 换算 比例 为 截稿 当下 之 数值 ) 


《Gold Feve 放 


1E 攀 1 NGL 一 53.36 新 台 网 
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《Gold Fever》 是 一 款 自由 度 相 妆 高 的 诸 戏 ， 育 景 设 定 在 19 世 
纪 末 欧美 淘金 热 时 期 ， 和 游 戏 除 了 提供 玩家 寻找 金 矿 和 与 实 藏 的 冒险 环 
节 ， 也 融入 了 生存 谤 戏 的 刺激 元 素 ， 增 加 邀 戏 的 对 抗 性 和 可 玩 性 。 


本 作 是 由 曾 开 发 模 撮 游戏 《和 监 狂 模 所 
器 》 的 Baked Games S.A. 所 打造 ， 此 公 
司 对 於 人 物 模 所 的 动态 把 控 可 以 褒 相 当 
熟练 ， 和 游戏 甚至 是 用 UE5 引 擎 并 发， 可 
能 也 是 目前 必 质 最 棒 的 区 块 链 游戏 。 

在 《Gold Fever》 的 敌 戏 世界 壬 ， 分 
为 探寻 财富 的 冒险 者 以 及 守 访 山林 的 部 
落 原 住民 两 个 阵营 。 和 洲 戏 开局 和 后 玩家 们 
将 进入 一 个 3D 的 虐 所 世界， 这 个 虚 气 世 
界 中 包含 了 六 林 、 河 流 、 山 版、 人 工 建 
筑 及 金 矿 场 ， 每 个 金 矿 场 都 瓯 藏 一 定数 
量 的 黄金 ， 而 每 张 地 图 所 包含 的 黄金 总 
量 将 会 在 诸 戏 开始 前 就 向 玩家 公开 。 


所 谓 的 【区 志 链 堵 戏 」 用 最 直接 的 说 法 ， 就 是 这 类 游戏 可 以 透 过 玩 游 戏 多 得 一 定 实际 上 的 报酬 ， 不 过 这 类 游 戏 也 
同时 伴随 著 一 部 份 的 缺点 ， 比 方 说 入 场 门 槛 较 高 、 与 堵 戏 性 相对 低 等 问题 。 本 期 为 各 位 整理 了 类 款 2022 年 五 大 不 同 
领域 区 才 链 游戏 ， 都 是 集合 了 网 上 讨论 度 ， 以 及 货 溃 次 产 价 格 与 入 门 门槛 后 ， st ea oa 。 


Si W 
> - 


而 谤 戏 内 黄金 收益 的 形式 是 
NGL ， 持 有 者 可 以 将 NGL 在 交易 


oa 二 本 所 以 现价 出 售 ， 是 少数 可 以 在 和 游 
芋 LD > 守 六 相 载 内置 市 场 ， 以 固定 价格 直接 贫 
人 <S- 所 换 为 以 太 囊 的 作品 ， 大 幅 降低 了 
『 已 | 需要 二 次 交易 所 需 消耗 的 时 间 成 
LY | 本 和 手续 费 ， 因 此 吸引 许多 NFT 
游戏 玩家 的 目光 。 喜 欢 淘金 热 这 
复古 主题 的 玩家 ， 正 式 上 市 一 定 
不 要 错过 这 款 游 戏 。 


二 
TD 


PE 04 
3 
PT 
< 弛 
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冒险 者 找到 黄金 带 回 阵营 就 能 获得 收益 ， 原 住民 则 要 攻击 冒险 者 抢 回 
黄金 ， 是 阵营 PVP 成 份 非常 重 的 族 厂 ， 不 知道 开发 商 在 《监狱 模 气 器 》 中 
狱警 和 犯人 的 单机 阵营 设计 经 验 ， 是 否 也 能 套用 在 这 次 的 PVP 阵营 对 抗 
呢 ?。 玩 家 们 要 在 有 限 的 时 间 内 事 春 黄金 的 所 有 权 。 而 除了 挖 出 来 的 黄金 
能 交易 之 外 ， 挖 矿 权 与 建物 的 租赁 也 都 是 赚钱 手段 。 

本 作 中 玩家 也 能 真正 扩 有 属於 自己 的 NFT 物 品 ， 如 角色 、 武 器 和 人 工 
揭 品 等 。 想 靠 淘 金 产 业 链 发 大 财 ， 就 要 多 作 点 功课 。 


《Monsta infinitey》 
茎 1MONI=11.32 新 台 况 
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本 作 是 由 新 加 坡 谤 戏 开 发 商 打 造 ， 谤 矿 类 型 与 
与 去 年 最 火红 的 《Axie Infinity》 相 似 ， 起 初 开 发 商 
标榜 目的 是 要 让 部 歼 
TAxie」 区 志 链 和 游戏 的 
玩家 们 有 更 多 的 选择 ， 
更 结合 了 大 家 熟悉 
的 「 神 魔 之 塔 
珠 玩 法 ， 势 


转 
必 会 带 给 这 
个 区 缸 鲁 


相信 大 部 分 的 玩家 朋友 们 ， 一 定 都 有 阴 过 《英雄 联 
盟 》 这 款 游 戏 ， 每 年 到 了 9 月 10 月 ， 电 将 圈 最 关注 的 消 
息 ， 莫 过 於 《 英 雄 联 盟 》 的 世界 大 赛 ， 在 NFT 的 世界 中 ， 

Ga 也 将 迎 来 首 款 类 似 作 品 。 
这 款 名 为 《League of Ancients》 的 作品 ， 不 管 是 书 
面 、 还 是 游戏 玩法 ， 绑 乎 都 会 让 人 联想 到 《英雄 联盟 》 ， 
因此 在 去 年 底 时 ， 就 备 受 许多 玩家 们 关注 。 


在 《Monsta lnfinite》 中 ， 玩 家 将 
可 收集 名 为 TMonstaj 的 小 生物 。 这 些 


Monsta 来 自 泰坦 、 瑞 亚 、 拉 皮特 斯 等 三 
个 不 同 的 国家 ， 壮 且 分 为 力量 《STR) 


敏捷 〈AGI) 或 防 千 (INT) 三 种 属性 类 


型 。 

每 场 战 门 玩 家 需要 配置 三 
个 Monsta 组 成 的 队伍 。 玩 家 可 
以 透 过 PVP、PVE 等 模式 获取 
资源 ， 用 以 合成 及 增强 Monsta 
来 多 得 更 多 的 装 励 。 而 入 戏 中 
主要 交易 的 NFT 就 是 Monsta ， 


交友 而 扩 
1 2 噶 : ， 吧 九 


玩家 能 在 禾 戏 市 场 上 进行 交易 。 最 和 后 这 
出 Monsta 普 多 得 持 有 的 代 路 (MONI) 识 开 
系统 转换 成 现金 。 

与 《Axie Infinity》 相 同 ， 都 需要 玩 
家 先 消费 购 搓 角 色 才 能 开始 洲 戏 ， 但 购 
里 Axie 的 以 太 网 已 经 涨 到 不 知道 哪里 去 
了 ， 目 前 一 焦 在 总 技 场 堪 用 的 Axie 售 价 
大 约 落 在 300 一 500 美 元 左右 ， 对 新 玩家 


Lightborn Huntre 


来 讼 比较 难 入 门 ，《Monsta Infinite》 
大 概 只 要 30 居 50 美 元 ， 相 较 之 下 就 亲民 
许多 。 

游戏 也 添加 了 更 沁 富 的 机 制 与 洲 贞 
内 容 ， 所 以 也 有 人 将 Monsta lnfinite 称 
为 升级 版 的 Axie Infinity， 因 此 如 果 沉 得 
Axie 现 在 的 入 场 成 本 太 高 ， 那 绝对 不 能 
错过 这 款 游 戏 。 


《 wz 4 
站 代 < 和 本 
一 一 < 3 
及 生 - | 人 SS 
,下 二 、 哇 ， 
1 N 本 二 


族 上 戏 主 打 FREE-TO-PLAY、PLAY-TO- 
EARN 的 口号 ， 在 游戏 中 ， 只 要 刺杀 
者 是 膀 利 ， 委 能 获 得 游戏 的 TTOKENI 
来 换取 现金 利益 (LOA) ， 甚 至 还 可 以 透 
过 ITOKENJ 质押 战 六 还 有 社区 治理 的 
部 分 来 进行 赚钱 ， 除 此 之 外 ， 游 戏 中 的 
SKIN 也 是 NFT 的 形式 ， 儿 得 稀有 SKIN 和 后 

公 也 能 直接 在 市 场 上 交易 来 获得 收益 。 

比 起 在 LOL 中 打 积 分 只 能 多 取 分 数 的 

虚荣 感 之 外 ， 本 作 的 每 一 波 击 欠 都 有 可 


能 直接 影响 金钱 ， 那 种 压力 跟 心理 层面 
的 因素 ， 肯 定 是 各 位 打 《 英 雄 联 盟 》 无 
法 取代 的 。 而 值得 一 提 的 是 ， 有 些 NFT 
SKIN 甚至 会 在 使 用 后 增 加 TTOKENJ 的 
获取 数 ， 因 此 特殊 SKIN 甚至 在 入 戏 中 成 
为 了 抢手 物 ， 在 网 上 出 现 了 破 万 台 况 的 
价格 。 

不 过 单 就 游戏 性 来 说 ， 要 和 与 市 面 上 
大 家 常见 的 MOBA 和 游戏 相 比 ， 可 能 还 是 
缺少 一 点 独特 的 游戏 性 ，《League of 


Ancients》 若 要 在 办 多 类 似 作 品 中 钵 
重围 ， 个 人 认为 书面 的 优化 与 角色 SKIN 
的 NFT 揭 作 ， 能 否 让 玩家 们 收藏 自己 独 
一 无 二 的 角色 SKIN NFT， 可 能 会 成 为 
游戏 成 长 的 重要 关键 。 你 有 想 过 除了 打 
电 将 之 外 ， 你 磨 练 多 年 的 MOBA 技 术 ， 
有 天 也 能 直接 在 诸 戏 中 玫 你 赚 到 人 生 
的 第 一 桶 金 吗 ? 那 庆 这 款 《League of 
Ancients》 绝 对 值得 喜欢 MOBA 和 游戏 的 
你 来 关注 一 下 。 
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《Skyweavem 少 
1 USDC=27.72 新 台 况 
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如 果 有 玩 过 《 煽 石 战 记 》， 那 疤 大 家 
绍 对 不 会 对 卡 牌 类 型 的 迁 戏 感到 陌生 。 
《Skyweaver》 是 一 款 和 与 《 业 石 战 记 》 玩 
法 类 似 的 回合 制 卡 牌 对 战 游 戏 。 本 作 是 由 
Horizon Blockchain Games 雁 时 近 三 年 
所 开发 的 首 款 禾 戏 作品 。 目 前 已 进入 不 删 
档 测 试 的 阶段 ， 这 意味 著 现在 所 有 和 游戏 中 
累积 的 卡 牌 、 等 级 都 将 会 被 永久 保存 。 
游戏 中 每 张 卡 牌 上 有 著 不 同 的 特性 和 
效果 ， 更 加 有 趣 的 是 每 个 生物 都 被 赠 予 可 目前 游戏 一 共有 500 种 不 同 的 卡 牌 ， 
以 施放 的 魔法 和 贺 语 ， 这 些 相 互 影响 每 种 卡 牌 都 有 基本 卡 、 银 卡 、 金 卡 三 种 版 
的 特性 更 加 深 了 和 游戏 的 可 玩 性 及 由 本 ,而 银 卡 及 金 卡 为 可 交易 物品 ， 也 是 目 
富 性 。 前 整个 邀 戏 唯 二 有 价值 的 物品 。 


MMORPG 类 因为 芮 的 大 多 了 : 而 在 经 过 多 方 讨论 后 小 编 决 定 跟 各 位 介绍 两 称 作 品 做 为 代表 。 


第 一 款 是 反 筷 托 邦 奇幻 世界 的 《 饼 
灶 之 剑 (Ember Sword) 》， 游 戏 主 
打 无 阶级 、 快 节奏 的 战 六 系统 。 本 作 是 
由 Bright Star Studios 所 开发 的 首 款 敌 
上 戏 作 品 ， 其 公司 的 CEO 是 曾经 在 WOW 
的 Nihilum and Ensidia 两 大 公会 的 共 
同 创 始 人 ， 其 中 Nihilum 可 是 当时 世界 
首 欠 伊利 丹 的 公会 ， 可 能 是 最 有 名 的 
WOW 人 公会， 以 MMORPG 类 型 来 作为 首 
款 区 志 链 游戏 也 不 足 为 奇 了 。 


在 这 款 《Ember Sword 和 儿 灶 之 剑 》 中 ， 玩 家 能 
狗 创 建 一 个 角色 ， 选 择 一 个 国家 芋 使 用 你 选 择 的 武器 
二 -= 冒险 进入 神秘 世界 ， 在 无 等 级 的 战 门 系统 中 击败 怪物 
与 BOSS， 甚 至 是 其 他 玩家 ， 简 单 来 府 就 是 跟 大 家 学 
见 的 MMORPG 类 谤 戏 类 似 ， 具 然 族 戏 仍 处 於 alpha 测 
试 阶段 ， 不 过 Bright Star 前 段 时 间 举 闪 了 一 场 十 地 拍 
豆 活 动 ， 允 许 玩 家 购买 游戏 内 的 地 块 。 根 据 网 上 的 资 
料 ， 目 前 迹 上 戏 尚 未 发 将， 分 已 经 有 3.5 贸 名 玩家 提前 到 
Opensea 购 买 虚 提 地 块 ， 抵 押金 超过 了 2 估 美 元 ， 连 代 
囊 分 配 迁 有 昌 皮 书 都 晃 疫 有 出 来 ， 就 让 玩家 们 投入 了 如 
此 廉 大 的 资金 ， 这 样 的 洲 戏 你 还 能 不 关注 吗 ? 

据 开 发 者 化 述 ， 他 们 计划 在 2022 年 第 一 季度 向 公 
办 开放 测试 ， 绝 对 是 喜欢 M MO 类 型 玩家 们 值得 关注 的 
一 款 NFT 作 品 。 


1 


ny| 


SSY 
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Guardians) 》 是 由 150 人 的 游戏 围 
队 Stepico Games 所 打造 ， 先 前 也 开 
发 过 《 尼 光 河谷 》、《 世 纪 围 城 》 等 
小 品类 游 戏 ， 此 次 也 是 围 队 首 度 人 进军 
区 志 链 谤 上 戏 的 市 场 ， 标 榜 打 造 出 「 争 
=To9orgm 仿 04:44 
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《 守 访 者 公会 (Guild of 


等 於 府 如 果 有 笠 
在 敌 戏 中 可 以 获取 禹 


Cn 


有 卡 睛 的 玩家 ， 不 仅 
可 以 在 排 位 战 中 鹤 立 
蕉 群 ， 如 果 放 出 来 到 
交易 市 场 ， 甚 至 有 机 
会 可 以 让 你 赚 到 人 生 
第 一 桶 金 。 
游戏 在 去 年 11 月 
25 日 也 推展 到 了 Soft 
Launch 阶 段 ， 玩 家 


可 以 自由 圈 喜 卡 牌 。 值 得 一 提 的 是 ， 基 磅 


卡 牌 的 部 分 都 是 免费 的 ， 对 於 新 手 来 讼 无 
疑 会 是 一 个 不 错 的 游戏 选择 ， 游 戏 甚 至 在 
近期 取得 了 OpenSea 认 证 ， 甚 至 秒 推出 
官方 交易 页 面 ， 玩 家 可 以 将 游戏 中 获取 的 
物品 在 OpenSea 上 以 NFT 的 型 式 交 易 责 
出 ， 就 目前 网 上 资料 ， 一 张 【稀有 银 卡 上 

的 NFT 甚 至 可 以 喜 到 0.3 以 太 效 ， 大 约 近 3 


谤 界 的 暗黑 破坏 神 」 为 目标 吸引 玩家 
们 的 目光 。 

在 和 游戏 中 有 著 不 同 角 色 可 以 挑 
选 ， 玩 家 可 以 打造 属於 自己 的 队伍 ， 
也 可 以 和 其 他 玩家 一 同 通过 具 挑 战 性 
的 地 牢 ， 来 收集 资源 强化 角色 ， 创 造 

鹿 : 更 有 价值 的 物 响 
品 ， 而 玩家 所 有 


的 游戏 资产 ,都 。” 怖 & 


关 
因 SkYWEAVER 


万 元 台 将 的 价格 ， 近 期 官方 社 群 举行 的 60 
张 限量 版 金 卡 投放 活 动 ， 更 是 在 2 分 钾 内 
就 被 玩家 们 抢购 完 果 。 

比 起 花 大 把 钞票 在 其 它 卡 牌 诸 贞 
抽 卡 ， 最 后 不 玩 了 就 什 和 奈 都 没有 了 ， 
《Skyweaver》 可 以 让 你 喜 掉 卡 牌 直接 回 
碾 现 金 报 酬 ， 光 是 这 点 就 值得 喜欢 卡 牌 游 
上 戏 的 你 进来 当 试 看 看 了 。 


区 是 可 以 交易 的 上 
AS 人 NFT 。 预 先 广 册 
二 臣 的 玩家 就 已 过 到 二 
7 慎 40 万 人 ， 而 扩 二 = 全 
pp 一 - i 丽 Sie Storm 训 了 的 原 生 代 疝 2 全 人 
) 本 芭 Magic 革 Tf260 胡 也 已 全 数 售 完 ， 区 
有 AN 旺 ) /有 蔡 公 司 赚 进 530 浊 。 
4 二 下 | 并 人 说 和 Je 和 
一 外 el 一 区 多。 万 美元 。 人 岳 避 区 -. 扫 从 


以 上 两 款 族 戏 都 有 个 共同 点 ， 就 是 在 还 没 发 售 前 ， 就 已 经 有 大 量 的 玩家 投资 ， 这 也 是 让 许多 国外 玩家 们 非常 期 待 的 原因 ， 而 且 
就 目前 释 出 的 壕 戏 画 面 来 看 ， 这 两 丈 MMO 的 壕 戏 性 完全 可 以 跟 市 面 上 的 角色 扮演 游戏 相 比 ， 如 果 担 心 自 己 玩 一 款 线 上 游戏 投资 
了 线 百 万 台 效 但 结果 是 一 场 空 的 话 ， 那 这 两 丈 NFT 游 戏 相 信 是 值得 你 来 当 试 看 看 的 。 
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Kram Mcarky 
(周明 进 ) 


摄影 痪 历 17 年 ， 一 直 在 专业 摄影 与 媒体 界 汲取 时 尚 与 影像 的 菁华 。 
曾 拍 过 许多 模特 儿 、 艺 人 、 杂 读 、 型 朱 、 写 真 、 海 内 外 广告 ， 教 学 经 验 也 很 丰富 。 
湾 郁 的 氛围 、 细 缴 的 光 质 、 绚 烟 的 色彩 ， 带 出 独特 个 人 风格 与 特色 。 
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工人 物语 传 继 者 区 证 和 
女神 民 闻 销 4 无 豆 究 极 背 橘 摔 AMemoir Blue 


内 乱 忍 忍 忍 者 大 战 涅 普 迪 努 -少女 们 的 警 岗 - 又 是 大 作 连 过 的 一 个 月 | 


魅影 破坏 者 : OMNIA 本 
星 访 之 将 看 看 有 哪些 喜爱 的 游戏 吧 
本 


325 Ghostwire Tokyo 325 小 蒂 娜 的 奇幻 乐 国 


[四 人 ASA 一 
种 2 闲 史 一 
探 需 发 现 关 


科 内 利 亚 的 大 地 被 【混沌 之 间 」 所 篇 轩 著 。 为 
讨伐 黑暗 之 源 混沌 ， 像 克 与 有 著 相 同 目的 像 德 和 亚 
修一 同 踏 上 旅程 。 一 行人 追随 著 心 中 对 於 讨 伐 混沌 
的 强烈 渴望 ， 寻 求 战 门 蔚 连续 击败 魔物 ， 最 后 及 人 
逐渐 将 他 们 党 成 预言 中 的 救世 主 范 寄予 厚望 。 然 
而 ， 意 想不到 的 真相 正 等 待 著 他 们 。 
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《STRANGER 

有 7 | OF PARADISE FINAL 
2 FANTASY ORIGIN》 
条 是 庆祝 《Final 
Fantasy》 系 列 初代 
作品 问世 34 遇 年 所 
推出 的 外 传 性 质 动 作 
| 角色 扮演 和 游戏 ， 由 老 
将 野村 哲也 和 野 岛 一 
成 揣 手 共同 领军 所 开 
发 ， 故 事 描述 昔日 的 
勇敢 英雄 供 克 最 终 伯 
隙 落成 为 [加 苦 德 
这 号 反派 人 物 的 传奇 


故事 。 


[从 混沌 之 间 产 生 
的 圳 」 。 像 克 一 行 
人 在 所 到 之 处 都 目 


SN 睹 了 这 种 黑 霜 。 


S 
双 


二 RMC 才 站 电 ， 4 
2 
国体 似乎 正在 被 黑 霜 所 侵 


雏 。 和 吞噬 人 的 这 上 及 才 究竟 是 
什么 和 


人 
黑 采 被 吸 进 了 她 举 起 的 黑 水 晶 
之 中 。 看 起 来 黑 水 晶 似 乎 在 保 
访 他 们 免 受 黑 需 的 伤害 。 


推 项 原因 ”本 作 在 玩法 上 以 类 似 《 仁 王 》 的 职业 系统 与 那 戏 进 行 方式 ， 用 来 体验 精彩 的 《Final 
Fantasy》 经 典故 事 ， 相 信 本 作 绝 对 是 本 月 必 玩 的 敌 戏 之 一 ! 


二 5 一 
5 三 一 
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根据 职业 组 合 撮 定 战术 

玩家 在 战 门 时 能 即时 切换 两 种 职业 ， 兹 且 可 以 
根据 职业 的 组 合 来 所 定 各 种 战术 。 效 戏 中 的 基础 职 
业 分 为 [大 刻 士 | 和 [魔术 士 以 及 格 门 士 ) 等 
三 大 类 ， 透 过 培育 后 迁 能 解锁 进 障 职业 」 ， 进 隐 
吕 业 拥有 更 多 个 性 十 足 的 固有 动作 ， 其 中 可 以 使 用 
多 种 武器 种 类 的 职业 也 非常 多 。 


供 克 的 初期 职业 ， 
可 以 装备 一 把 擂 

长 防 各 和 闭 力 攻 贡 

的 大 刻 。 固 有 动作 

1 人 和。 过 旋 速 新， 是 摆 
一 守 忆 。 短 大 人 刻 ， 横 据 大 条 
加 的 过 旋 攻 萤 。 


委 : 


记载 溢 枉 | 


水 之 混沌 。 他 会 
透 过 露 活 运 用 长 
触手 和 巨 躯 的 种 
撞 将 猎物 追 逼 到 
绝境 ， 还 十 分 擅 
长 奢 取 我 方 强化 
效果 的 招式 和 
利用 地 形 的 
水 属性 攻击 

等 。 


DT 器 


:前 INY 兴 可 


4 1 
弄 


人 
3 魔术 士 
.7 N 八 -一 像 训 的 初期 职业 ,可 以 
小修 、， 装备 一 把 擅长 防 各 和 芝 
力 攻击 的 大 剑 。 固 有 动 
_“ 作 r 旬 旋 连 新 」 是 挥舞 
1 三 二 大 剑 ， 模 操 大 范围 的 过 


凑 
专门 使 用 勾 瓜 和 拳 套 等 格 门 武器 进行 近 距 欢 的 职业 ， 可 以 透 租 ' 
过 固有 动作 「 爆 裂 拳 」 连续 打击 涛 人 以 提高 拳 气 。 内 闪 / 


土 之 混沌 。 擅 
长 魔法 攻 瑞 和 
能 造成 旺 常 状 
态 的 攻击 。 他 
是 个 棘手 的 
做 人 人， 会 让 
我 方 陷 入 减少 
BREALK 量 表 上 
限 的 【诅咒 

状态 ， 和 呼唤 
出 肯 朵 兵 等 。 


概 
的 和 
区 二 

庆 
AAS 
印 


Ti 


起 产 一 车 回放 事 的 原 悉 
此 让 吧 7TT 

在 《Final Fantasy》 系 列 初代 作 问 
世 34 遇 年 之 时 ， 由 光 烛 特 库 摩 旗下 曾 打 
造 《 仁 王 》、《 忍 者 外 传 》 等 经 典 和 游戏 
的 Team NINJA 吕 辣 设计 大 师 之 手 ， 带 领 
大 家 重 回 系列 的 最 初 起 点 。 

在 《Final Fantasy》 初 代 的 剧情 最 
初 一 开始 ， 光 之 战士 拯救 了 科 内 利 亚 的 
纱 拉 公 主 ， 而 被 四 个 光 之 战士 击败 的 黑 
音 骑 士 加 苦 德 转生 为 2000 年 前 的 漆 沌 。 


鱼水 品 恢 复 光 浆 时 ， 


了 降 咯 的 会 是 平静 ， 和 刘 是 新 的 黑暗 暗 ? 又 或 者 是 ..……… 
有 从 我 是 傈 到: 加 兰 德 。， 
倒 局 上 背 著 纱 拉 公主 ， 人 
角 和 狼 六 “党 7， 
机 他 如 此 回答 车 。 人 汪 -， 


营 防 焉 忆 幅 叫 法 剖 忆 虹 奏 


主角 像 克 主 定 要 释 成 为 【加 苦 德 」 这 号 反派 人 物 。 在 
原作 《Final Fantasy》 壬 ， 加 将 德 是 个 强大 的 黑暗 骑士 ， 
威 背 要 将 科 内 利 亚 的 土地 陷入 混沌 ， 是 主角 的 重大 对 手 也 
是 具 代 表 性 的 反派 ; 在 《STRANGER OF PARADISE FINAL 
FANTASY ORIGIN》 中 则 将 直接 切入 重点 ， 耻 揭 上 晓 这 位 昔 
的 勇敢 英雄 何 竟 史 落 至 此 。 


人 急 代 经 典 人 物 与 场景 重 现 


在 系列 第 一 部 作品 
《FINAL FANTASY》 的 
初期 ， 光 之 战士 曾 穿越 
科 内 利 亚 的 北 橘 。 那 是 
粉丝 们 记 尽 中 压 压 在 目 
的 一 段 过 场 动画 ， 它 代 
表 诅 向 冒险 的 第 一 步 ， 
芷 在 许多 方面 也 象征 著 


战 四 动作 系统 “ 
兼 具 更 快感 、 


策略 性 和 挑 肛 性 


本 作 是 由 Square Enix 刁 疙 5m NINJA 共 同 开 

发 ， 两 者 也 都 参与 了 《Dissidia Final Fantasy》 
街机 版 和 《Dissidia Final Fantasy NT》PS4 版 

的 开发 工作 。 游 戏 内 的 动作 截然 不 同 ， 令 人 想起 

Team NINJA 的 代表 作 《 仁 王 》 系 列 。 有 各 式 各 

， 样 的 战 门 系统 可 知 玩 家 权衡 运用 ， 以 击败 怪物 普 
__,AE 学 习 新 技能 ， 还 有 配合 透 过 在 迁 戏 内 发 现 道具 以 


要 “2 提升 装备 的 砍 次 镑 元素。 Ye 
3 
三 种 难度 等 级 可 供 玩 择 攻防 不 断 切 换 的 
可 租 验 爽快 动作 的 同时 ， 还 是 会 需要 根据 激烈 战 头 
天 人 的 特性 探 取 策略 性 操控 ， 而 且 在 许多 情况 人 


下 ， 你 若 冒 然 磺 上 一 群 散 人 ， 将 可 能 严重 受 
伤 。 而 这 就 是 玩家 能 豹 好 好 体验 《 仁 王 》 系 列 
精 允 的 领域 。 如 果 你 不 大 受 得 了 令 人 袁 上 腺 素 
普 升 的 动作 ， 也 不 必 担 心 ， 有 三 种 难度 等 级 可 
供 选 择 。 若 是 偏好 纯粹 享受 《Final Fantasy》 
世界 ， 可 以 选择 TEASYJ 模式 ;而 要 是 想 追 求 
动作 极限 ， 可 催 管 挑战 【HARDJ 模式 。 


表 是 战 六 的 关键 要 素 。 玩 家 需 
要 活用 消耗 MP 发 动 的 动作 能 
等 能 锡 对 淫 人 的 BREAK 造 成 大 
量 伤害 的 手段 。 玩 家 在 发 动 去 
魂 访 盾 或 防 靠 时 会 消耗 自身 的 
BREALK 量 表 。 量 表 一 旦 释 为 零 
就 会 进入 衰弱 状态 。 或 是 以 排 
山 倒 海 之 势 一 口气 消减 散人 ， 
或 是 化 用 散人 的 猛烈 攻 区 为 己 
之 用 ， 突 破 险 境 的 唯一 途径 是 
根据 瞬息 万 释 的 战况 判断 芷 选 
择 不 同 的 招式 。 


为 了 在 游戏 的 战 崩 中 生存 下 来 ， 玩 家 首先 
必须 学 习 利 用 侧 移 和 翻滚 来 避 开 攻击 ， 另 外 ， 
防守 是 另 一 种 保护 自己 免 受 散人 攻 列 的 方法 。 
另 一 种 防 梨 方 式 是 「 夫 魂 访 盾 4 ， 在 对 的 时 机 
派 上 有 用场， 可 以 轻易 阻止 快 攻 ， 也 能 用 来 发 动 
立即 反攻 。 此 外 ， 它 还 能 让 玩家 承受 的 特殊 技 
能 原原本本 地 局 动 为 即时 技能 。 


科 内 利 亚 王 和 纱 拉 公 主 也 都 将 一 同 回 蜗 ， 而 且 会 有 上 比 在 共生 
第 一 部 作品 中 更 为 细腻 和 由 富 的 表现 。 


我 们 人 类 芯 不 瑰 香 。 星 唇 2049 年 。 人 类 余 铸 逻 见 了 神 科 的 外 星 生命 体 / 传 和 者 1 。 
局 时 ， 因 叙 气 古代 银河 文明 而 茧 醒 为 特殊 能 力 者 的 /星之 子 | ， 仙 们 的 命运 荫 翰 也 将 表 始 苯 动 。 
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搜 蜗 得 适 里 险 筑 沉沉 的 呢 。 
肢 怎 么 婉 ， 了 明明 瓦 碟 很 多 ， 务 特别 灾 本 ”…… 


已 


本 7 人 
， 痊 : 人 
区 
as 尖 ; 


人 
7 本 要 一 


壮 闪 的 宇宙 冒险 

本 作 诠 释 行 星 、 希 腊 神 只 气 人 化 的 人 类 与 古代 银河 人 交织 而 成 的 半 
阅 宇宙 冒险 。《 传 继 者 (Relayer) 》 措 窟 沉 醒 了 特殊 能 力 的 人 类 星之 
子 ) 对 抗 侵略 地 球 的 外 星 生 命 体 [ 传 继 者 」 的 故事 。 本 作 有 著 许多 来 自 


， 和 与 主角 泰 拉 杂 属 的 星 群 成 员 们 互 有 民 见 的 地 球 联合 政府 军 ， 以 及 身 为 敞 


对 努 力 一 传 继 者 的 角色 们 於 洲 戏 中 登场 。 


腕 眼 的 机 器 人 战 门 模式 
在 战 门 系统 方面 ， 以 象征 单位 特征 的 「 机 器 人 类 型 」 、 [职业 1 以 及 将 容易 被 散人 集 火 的 程度 加 尼 视 元 池 
觉 化 的 【仇恨 值 」 为 中 心 ， 实 现 了 高 自由 度 与 高 战略 性 的 SRPG 机 制 。 星 之 子 搭 乘 的 机 体 「 星 装机 J 分 为 强 
慌 、 狙 苟 、 坦 克 、 奈 侯 等 四 种 类 型 ， 除 了 对 战 况 做 出 影响 ， 还 能 透 过 控制 仇恨 值 伺 机 夹击 散人 。 本 作 探 用 回放 
合 制 战 门 系统 ， 和 游戏 中 共有 20 种 固有 了 职业、 超过 20 种 以 上 的 通用 职业 设 定 ， 使 角色 特性 搭配 更 具 多 元 性 。 


搭载 了 高 科技 的 Al， 不 仅 是 旅行 上 的 支援 ， 也 担任 谈话 
的 对 象 。 称 坦荡 为 【MASTERJ ， 但 他 们 之 间 兹 非 是 主 
伍 


<、 骨 从 并 傈 ， 而 是 地 位 相等 的 拍档 。 


是 洒 的 星之 子 生 支 援 他 作 的 GT Labo 图 了 


潍 
; 尘 吐 


涉 坟 党 二 
。 上 IN 茹 深 羽 到 


癌 员 | 水 融 坟 -二 池 
去 扎 址 央 瑟 族 怠 动 求 


- 站 册 下 广 斌 
- 上 有 到 让 雍 源 攻 天 或 或 


到 讲 误 党 工 战 起 台 


声优 : 明 坂 聘 美 声优 : 由 田 荫 缩 
因为 被 捧 人 了 称 为 Gravity 认为 自己 的 命运 就 是 率 身 为 星之 子 务 与 身 
Loss 的 重力 消失 炎 害 而 失去 领 星 之 子 ， 投身 与 传 继 为 散 对 势力 的 传 继 
了 记 剧 。 她 将 放 开 了 妹妹 露 者 之 问 关 乎 全 宇宙 命运 一 同行 动 ， 实 行 
娜 的 手 而 令 其 死去 的 记 居 深 的 战 同 。 原 本 只 是 个 喜 对 人 类 的 复仇 与 擒 
藏 於 心底 ， 和 与 拍档 夜 磨 一 同 欢 星星 ， 极 为 普通 的 天 春 TOriginal onej 
展开 了 流浪 之 旅 。 体 宅 女孩 的 计 画 。 


推荐 原因 ”相信 有 很 多 玩家 都 是 机 器 人 大 战 的 忠实 粉 竹 ， 而 本 作 中 然 是 全 新 IP， 不 过 在 人 设 方面 相当 用 


志 心 ， 喜 欢 机 器 人 SRPG 战 略 类 型 游戏 的 朋友 以 来 试 试看 


星之 卡 比 探索 虱 现 


粉 红色 小 英 s 雁 的 新 冒险 正式 语 航 


《星之 卡 比 》 系 列 是 由 HAL 研 究 所 和 任天堂 公司 合力 创造 ， 最 早 在 1992 年 於 Game Boy 上 推 
出 的 一 款 冒 险 入 戏 ， 本 月 即将 推出 最 新 系列 游戏 《星之 卡 比 探索 发 现 》 ， 内 然 这 款 芷 不 是 主 系列 
中 第 一 次 登 上 Switch 平台 的 ， 但 是 为 首 款 3D 开 放 世 界 作品 。 


在 未 知 世 界 开 始 的 全 新 故事 


卡 比 来 到 了 文明 与 自然 融合 的 未 知 【新 世界 」 ， 发 现 被 神秘 散人 「 野 软 军 团 」 捉 走 了 的 瓦 豆 
鲁 迪 们 。 卡 比 为 了 拯救 瓦 豆 鲁 迪 们 ， 跟 在 新 世界 遇 到 不 可 思议 的 「 艾 菲 至 上 」 一 起 踏 上 了 冒险 之 
旅 。 

除了 终点 ， 瓦 豆 鲁 迪 也 隐藏 在 其 他 各 样 的 地 方 ， 在 360 度 全 景 的 场地 探索 各 个 角落 ， 必 量 救 
出 多 一 点 的 瓦 豆 鲁 迪 十 分 重要 。 
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不 只 大 家 熟悉 的 复 抠 能 力 将 擅 身 一 释 成 3D， 新 的 复 抱 能 力 「 错 击 上 」 和 「 探 巡 队 」 也 会 登场 
人 人 和 采 出 来 的 大 量 碎 户 会 攻 半 散 人 o 


分 享 Joy-Con ， 
使 用 卡 比 和 头巾 瓦 豆 
鲁 迪 2 人 来 进行 冒险 。 
头巾 瓦 豆 鲁 迪 能 使 用 
枪 发 动 各 种 攻击 。 任 
何 时 候 都 能 切换 至 2 人 
游玩 ， 来 跟 家 人 朋友 
一 起 前 往 新 世界 来 场 
冒险 吧 ! 


LA 


ecpaFineEOESEETEEEEaRD 


跟 瓦 豆 鲁 迪 们 二 起 建设 小 镇 旭 ,名 [和 
本 作 冒 队 的 据点 「 瓦 豆 鲁 迪 小 镇 。 卡 比 挑战 [ 瓦 豆 鲁 


一 旦 救出 被 野 软 军 围 抓 走 的 瓦 豆 鲁 迪 ， 居 迪 咖 啡 店 」 店员 工作 的 


民 就 会 伙 多 ， 除 了 能 开设 可 爱 的 店 ， 还 能 小 谤 戏 。 必 须 快 速 应 对 央 
谤 玩 小 和 游戏， 小 镇 的 发 展 也 会 越 来 越 基 客人 的 订单 ， 一 园 保 持 
勃 。 在 此 介绍 一 部 分 内 容 。 满意 度 来 争取 高 分 数 。 


推荐 原因 ”从 初代 《星之 卡 比 》 推 出 到 现在 已 经 有 30 年 历史 喔 ! 圆 滚滚 的 卡 比 迁 是 一 样 可 爱 呢 ! 首次 改 


为 全 3D 的 设计 ， 肯 定 要 党 试 一 下 嘿 ! 


《Ghostwire: 二 是 
描述 由 於 东京 遭受 一 位 危险 术 
一 士 施法 ， 整 个 城市 受到 致命 的 超 
自然 力量 肆虐 ， 造 成 东京 的 人 
田口 在 转瞬 间 消 失 ， 玩 家 必须 在 
《Ghostwire: Tokyo》 中 面 对 
未 知 ， 与 寻求 复仇 的 强大 霍 体 结 

盟 ， 兹 掌握 强大 的 力量 以 揭 开 得 | 

“ 藏 在 失 跳 背 后 的 黑暗 真相 。 一: 


无 人 街头 出 现 诡 枫 的 红 衣 女 。 


二 。 m 
忆 An 2 一 


喜 操 一 一 
病 鬼 的 美 厅 东 京 
《Ghostwire: Tokyo》 将 带领 玩家 来 到 一 
个 充满 日 本 传说 、 民 间 故 事 和 童话 人 物 的 迷人 世 
界 。 玩 家 将 穿越 东京 的 超 现代 城市 景 疯 、 发 现 经 
典 地 标 , 壮 揭 开 隐 藏 其 中 的 秘密 ， 探 索 东 京 遭 受 
超自然 力量 扭曲 的 奇 愤 景象 。 和 从 极其 现代 化 的 都 
市 六 林 到 传统 的 寺庙 和 狭 窒 的 小 替 ， 探 索 这 座 美 
到 令 人 发 寒 的 城市 ， 这 守 充 满 了 「 妖怪 」 一 也 
就 是 在 街道 上 徘徊 的 那 去。 


人 
人 
T : 
人 河 
3 
Wu ~ 上 | 


日 本 色彩 渡 厚 的 饥 居 。 


玩家 扮演 的 主 
角 名 为 了 也 示 下 
(Akito) 1 ， 为 了 
拯救 危机 探究 真相 ， 
在 神秘 至 体 TKKI 
的 协助 下 施展 元 素 术 
法 ， 展 开 一 场 对 抗 来 
自 幽 责 之 超自然 存在 
的 冒险 。 当 他 和 与 出 现 
的 霍 体 进行 战 门 时 ， 
都 会 遇 到 一 个 戴 著 般 
若 魔 扳 面 具 的 神秘 人 
物 ， 究 竟 与 这 事件 有 
什么 关 达 呢 ? 


贡 减 性 的 元 素 能 力 
掌握 可 升级 的 元 素 力 量 和 猎 鬼 技能 ， 对 
抗 超自然 力量 的 威 甸 。 使 用 虚 才 能力 登 上 东 
京 天 际 线 的 顶端 ， 往 翔 於 街 道上 空 ， 发 现 新 
任务 ， 甚 至 侧 败 关 人 。 在 闭 戏 中 ， 玩家 的 任 
务 是 要 掌握 神秘 的 技艺 「 织 走 术 」“， 六 努 力 
击败 入 侵 东 京 的 那 佘 般若 和 他 的 追随 者 | 罢 
访 者 」。 闭 戏 的 方式 揉 用 第 一 人 称 战 靖 方 
式 ， 且 相当 注重 以 「 手 」 为 重点 的 动作 ， 像 
是 用 手打 出 火 、 风 、 水 等 元 素 力量 的 结 印 、 

弓箭 和 与 符咒 来 对 抗 入 侵 的 稀 人 。 


限制 级 


《 影 武 者 3 (Shadow 
Warrior3) 》 是 款 融 合 东 
方 玄 幻 与 西方 暴力 动作 射 
击 的 族 戏 ， 与 前 2 代 相 同 依 
蔓 是 以 叛 释 的 企业 武士 领 
袖 王 洛 做 为 主角 ， 他 将 与 
前 履 主 释 成 世 仇 又 变 成 跟 
班 的 大 蛇 . 吉 拉 共 同 踏 上 了 
难 如 登 天 的 征程 ， 去 重新 
捕 获 之 前 从 永世 监牢 中 各 
放出 来 的 让 古 巨 龙 。 


刀剑 与 检 花 存 的 东方 武士 暴 


棺 战 瑚 用 武士 刀 贸 2 


在 各 种 树 巧 的 运 荆 : 
动 技 能 中 自如 切换 ， 
包括 空中 种 刺 、 壁 虎 
敌 屠 、 二 段 跳 ， 还 有 
新 鲜 出 煽 的 科 虎 爪 ， 
让 你 的 每 场 战 闵 如虎 4 
本 SA _APB AAA， 7 心 鸭 尖 洒 
刀 来 源 往 好 不 痛快 王 SR 广 7 新 日 本 幕府 时 代 对 = 必 
释放 华 厢 的 Ne 时 羡 抱 汪 信步 漫 入 於 神秘 的 充满 亚洲 风情 的 土地 ， 苔 
终结 技 ， 春 取 手 iv RS \ 本 下 证 古代 武士 浪人 的 魔法 与 和 科技， 抗击 融 地 横行 
下 败 将 的 重要 部 < 沁 Yz 攻 的 只 在 日 本 民间 传说 中 才能 见 到 的 魔鬼 精怪 。 


位 ， 再 将 它 引 以 
为 傲 的 匀 手 钢 用 
在 它 的 同僚 身 
上 ， 释 放 病 肥 杷 
火 和 无限 法 力 ! 


推 斋 原 因 ”本 作 最 令 人 药 喜 的 是 首次 出 现 繁 中 版 本 呢 ! 想 要 一 手 拿 刀 一 手 拿 栓 爽 快 杀 散 纾 压 的 朋友 不 妨 
来 试 试看 ! 


巴 比 伍 的 丈 洛 


恒 喧 
名 
限制 极 


日 金工 作 宝 最 新 力作 ! 
约 以 癌 尖 顶 展开 扰 六 之 战 ! 


《巴比伦 的 丈 落 》 是 由 白金 工作 室 运 用 他 
罚 。 们 j 广 受 好 评 的 独特 战 门 风格 所 打造 的 全 新 多 人 
合作 动作 RPG， 玩 家 能 与 最 多 三 名 玩家 一 起 入 
玩 ， 或 独自 挑战 巴 别 塔 。 


中 世纪 奇幻 冒险 故事 


在 巴比伦 和信 沽 亡 和 后， 只 留 下 了 一 座 巨塔 [ 金 
字形 神 塔 。 如 今 新 的 帝国 势力 来 到 此 地 ， 企 
图 掠 压 遗 踊 ， 挖掘 出 传说 中 的 宝藏。 玩家 将 扮 
演 被 迫 在 背 上 装 上 [「 弥 腕 〈Gideon Coffin) 1 
的 受 试 者 ， 和 其 他 哨 士 合作 ， 儿 得 能 带 给 储存 
者 无 与 伦比 力量 的 遗物 。 


me von- 广大 


最 多 四 武器 打造 出 过 续 攻 学 7 向 有 验 大 者 的 


海洋 国家 后裔 。 
本 作 有 沁 富 武器 可 供 玩家 依 自己 的 游玩 洛 生 0 
风格 选择 ， 每 种 武器 都 拥有 独特 的 技能 AT 
和 能 力 。 玩 家 可 以 以 双手 操控 的 轻重 两 (一 
种 武器 ， 另 外 以 「 幻 腕 ) 操控 两 种 武 
器 ， 随 时 使 用 最 多 四 种 武器 。 


] 居住 在 广 半 北方 榭 海 
中 的 勇敢 猎人 。 
拥有 将 崇拜 的 野 加 的 
堆 魂 雕刻 在 身体 里 的 
特殊 信仰 。 


汪 | AS 位 
居住 在 西部 的 堡 
野山 上 的 畜牧 民 
族 。 
擅长 冶金 术 ， 战 
六 中 身 著 重 甲 。 


推荐 原因 ”本 游戏 比较 可 惜 的 是 目前 暂时 还 没有 繁 中 版 本 ， 不 过 华 末 的 设 定 以 及 相当 有 趣 的 邀 戏 系 统 ， 
相信 不 久 的 将 来 就 会 有 繁 中 版 推出 嘿 ! 


巧 可 跌 G GP 大 剖 车 


《 巧 可 踊 GP 大 赛车 》 
是 由 Square Enix 开 发 和 
发 布 的 一 款 卡 丁 车 赛车 逻 
戏 ， 本 和 游戏 是 以 《Final 
Fantasy》 系 列 中 的 陆 行 
篇 所 并 发 的 衍生 产品 ， 
也 是 1999 年 推出 的 《 陆 
行 饲 大 赛车 (Chocobo 
Racing) 》 
的 续 作 ， 
本 作 将 於 
世 3 月 10 日 在 
Nintendo 
W Switch 中 独 
估 发 行 


可 长 的 陵 行 岛 赛车 上 路 嘿 ! 


巧 可 踊 和 彩 伴 们 受到 冠军 奖励 吸引 ， 为 了 参加 蒋 速 大 赛 而 踏 上 旅程 。 前 
往 目的 地 的 路 上 ， 他 在 各 式 各 样 的 地 方 遇 到 形形色色 的 角色 ， 芷 慢 慢 累积 训 
速 比赛 的 经 验 。 
目前 游戏 已 公开 12 名 角色 ， 每 个 人 物 都 有 其 特殊 能 力 ， 若 能 活用 能 力 可 
在 赛场 上 一 举 扭转 劣势 ! 像 是 巧 可 踊 能 力 是 「 巧 可 听 征 刺 ).，， 会 振 翅 自动 往 | 
前 种 刺 一 段 时 间 ， 和 后 方 也 会 出 现 圆 环 ， 如 果 和 后 方 的 玩家 触 碰 到 圆 环 也 会 进入 
自动 种 刺 状态 。 和 还 有 多 种 技能 等 你 来 探索 ! 


使 用 麻石 发 动 各 种 让 总 赛 更 有 利 的 效果 ! 
玩家 可 透 过 般 磁 场 上 的 魔法 蛋 来 取得 各 种 不 同 特殊 效果 的 魔 石 ， 全 

用 时 会 解 发 各 种 让 说 赛 更 有 利 的 效果 。 魔 石 有 3 隐 段 属 级 ， 如 果 收 集 相 

同 的 魔 石 效果 会 更 强 。 


阶段 三 火焰 麻石 


推荐 原因 ”相信 《 陆 行 饲 大 赛车 》 是 不 少 人 的 童年 回 居 ， 这 次 新 作品 的 系统 相当 有 
趣 ， 也 希望 未 来 迁 会 有 更 多 前 作 中 出 现 过 的 角色 也 能 再 次 现 身 喔 ! 


《工人 物语 》 是 1993 
nesleoena 
国 杜 塞 道 夫 的 的 软体 公 
Blue Byte Re 
出 的 即时 战略 和 游戏， 在 当 
时 尚未 正式 有 [即时 战略 
游戏 上 」 这 个 分 类 的 年 代 ， 
《工人 物语 》 可 谓 开 和 创 了 
这 类 型 游戏 先河 。 


二 站 六 重 痢 [ 打 迁 的 像 否 经 
全 类 即时 战略 寺 威 ! 


全 新 的 开始 


《工人 物语 》 以 靳 新 角度 呈 
现 系 列 作 知 名 的 洲 戏 机 制 ， 更 结 
合 了 全 新 内 容 ， 其 中 包含 深入 的 
基础 建设 与 经 济 发 展 入 戏 内 容 ， 
旨 在 帮助 玩家 打造 和 懂 用 军队 ， 
乃至 苟 败 对 手 。 


顶尖 的 书 质 表现 
《工人 物语 》 以 Ubisoft 独 有 软 朵 
snowdrop 引 擎 打造 而 成 ， 可 调经 营 类 即时 战 
略 游 戏 的 视觉 表现 新 标 午 。 


和 


多 标的 证 虞 侥 忒 四 
多 样 的 线 上 多 人 模式 ， 且 人 
第 刘 号 3 名 元 家 口 线 上 国 因 


趣 。 剧 情 导 向 的 战役 将 带领 
玩家 进入 《工人 物语 》 世 
界 ， 而 新 玩家 更 可 透 过 独立 
教学 内 容 掌握 基础 玩法 。 


等 著 被 征服 的 世界 

《工人 物语 》 中 有 著 埃 拉 里 、 玛 鲁 与 
卓 恩 等 3 个 截然 不 同 的 可 黎 玩 阵营 。 他 们 
各 自 拥 有 独特 的 样 貌 与 游 玩 风 格 。 每 一 场 
对 战 的 核心 目标 ， 是 要 玩家 强化 经 济 实力 
来 招募 新 工人 ， 芷 组 织 可 全 面 操控 、 制 敞 
儿 膀 的 军队 “。 玩 家 还 能 蔡 军 队 研 究 升级 项 
目 ， 范 招募 支援 与 攻 城 单位 来 强化 军力 。 


推 项 原因 ”对 於 骨 灰 级 玩家 来 说 ， 这 款 邀 戏 真 的 算是 战略 游 戏 中 的 经 典 之 作 ! 值得 注 


入 近日 Ubisoft 推 动 的 订阅 服务 Ubisoft+ 可 免费 蝎 玩 喔 ! 


超 爽快 ， 


本 作 在 2D 对 战 格 六 部 分 由 擅长 打造 对 战 格 门 游戏 的 ARC SYSTEM 
WORKS 操 刀 ， 除 了 可 施展 角色 与 人 格 面具 相互 搭配 的 连 段 攻击 外 ， 
还 有 格 门 谤 厂 罕 见 的 负面 状态 等 元 素 ， 即 使 是 格 门 谤 戏 玩 家 也 能 尽情 
错 研 游玩 。 


JU 人 


明 中 | 
人 鸣 上 条 已 + 地 


肚 与 站 法 上 ad 玉 ， 
游戏 包含 多 种 游戏 模式 让 玩家 玩 择 ， [故事 模式 」 收 外 以 各 角色 
视角 展开 的 『P4UJ 、 以 及 以 『P3J 及 『P44 的 各 自立 场 解 开 谜 题 
的 『P4U2J 故事 模式 ， 交 织 出 『P4GJ 的 后续 故事 。 而 昔 人 也 能 敌 
玩 的 【黄金 将 赛 模式 」 则 可 在 战 六 中 累积 经 验 站 提升 等 级 ， 在 过 程 中 
学 习 技 能 汞 分 配 技能 点 数 ， 培 辩 自 己 喜爱 的 角色 ! 至 於 在 「 线 上 模 
式 」 中 ， 则 能 利用 连 线 功能 与 全 国 的 人 格 面具 使 用 者 进行 对 战 。 


[ 
出 


玉 侍 驯 革 骆 站 沿 寺 


旺 


日 
D 
呈 


En 
油 # 


加 关内 


时 


集结 《女神 输 闻 多 4》 
与 《女神 民间 多 3》 角 色 展 
开 热 血 对 战 的 2D 对 战 格 门 
动作 游戏 。 本 次 的 移植 版 
除了 将 原版 内 容 升 级 至 街 
机 版 Ver.2.50 外 ， 更 提升 
了 介面 等 细节 的 图 像 解 析 
度 。 故 事 背 景 为 《女神 暴 
闻 儿 4 黄金 版 》 的 事件 落 
幕后 ， 主 角 嘱 上 悠 一 行人 
再 次 回 到 八 十 稻 羽 展开 后 
续 故 事 。 


超 华 蔡 古 的 完 概 格 站 对 中 动作 直上 


推荐 原因 《女神 机 闻 儿 》 系 列 先前 也 曾 推出 过 像 是 无 双 或 音乐 节奏 类 型 衍生 游戏 ， 且 都 有 相当 不 错 的 


好 成 绩 ， 而 这 款 重 移 版 收 儿 当初 所 有 付费 DLC， 且 所 有 图 像 也 全 面 优化 ， 


: 相当 值得 收藏 。 


辅 15 航 


8 《小 蒂 娜 的 奇幻 乐 

园 》 是 《边缘 境地 》 独 立 

WIN RURNDS 的 衍生 之 作 ， 在 这 个 小 蒂 
\ 本 娜 创造 的 混乱 奇幻 世界 

AN 中 ， 除 了 有 互相 征 撞 的 子 

SN 弹 、 魔 法 与 刀剑 ， 还 有 她 

WSI 那 不 按 牌 理 出 牌 的 个 性 所 
二 VC 扔 忆 带 来 的 无 数 策 喜 。 般 出 属 
於 自己 的 多 重 职业 英雄 ， 

踏 上 阻止 豆 龙 领 主 倒 行 逆 

施 的 任务 旅程 ， 在 充满 各 

式 各 样 郁 奇怪 物 和 满 是 吕 
利 品 的 地 牢 中 尼 情 掠 春 。 


展开 妥 想 天 开 的 史诗 冒 阶 ! 


在 这 个 非凡 的 桌 上 和 游 戏 世界 中 ， 小 蒂 娜 是 带头 作乱 的 衔 导 ， 引 领 玩家 经 历 不 时 常 的 
旅程 。 玩 家 将 探索 充满 安信 城市、 潮湿 蘑菇 森林 、 癌 险 堡 盟 等 各 式 地 点 的 广大 游戏 世 
界 。 

在 超 狂 的 第 一 人 称 战 车 
门 中 ， 用 威力 强大 的 检 
枝 和 毁 天 沽 地 的 魔法 把 
坏蛋 圳 个 稀 烟 。 善 用 火 
力 打倒 成 堆 人 散人 ， 包 括 
满嘴 垃圾 话 的 焦 腰 、 在 
路 上 融 跑 的 贮 旬 ， 以 及 
巨大 的 魔王 等 等 ， 快 深 
入 危 阶 的 地 牢 中 探寻 超 


- 
0 


在 玩家 打倒 巨 龙 领主 的 任务 旅程 中 ， 还 会 遇 到 


天 尖 站 3 3 四 3 起 1 
棒 战 利 品 ! 许多 可 爱 的 边缘 人 物 ， 像 是 带 著 鲁 特 琴 的 吟 入 
不 按 牌 理 出 牌 的 奇幻 世界 多 人 或 你 专属 的 神仙 捷 父 。 
个 人 化 你 的 专属 英雄 
玩家 可 以 创造 出 完美 英雄 ， 


包括 能 让 玩家 自由 混搭 六 种 独特 
角色 技能 权 的 多 重 职业 系统 ， 每 
种 技能 树 都 各 自 有 独特 的 超 棒 能 
态 区 


推荐 原因 。 恶搞 漫画 风格 的 第 一 人 称 射 疝 孵 戏 《 罗 系 境地 》 系 列 先前 就 挟 有 相当 不 错 的 评价 ， 这 次 玩家 
将 成 为 游戏 NPC 小 蒂 娜 主 牢 桌 进 中 的 英雄 ， 多重 职业 的 设计 相当 有 意思 呢 ! 


《跑车 浪漫 旅 7》 是 由 Sony 发 行 ， 问 世 至 今 25 年 、 
为 PlayStation 独 估 的 真实 贺 驶 模 气 游 戏 。 不 论 是 竞赛 
型 车 手 、 休 疝 型 车 手 、 车辆 收藏 家 、 改 车 专家 、 洽 装 
设计 师 ， 或 者 摄影 高 手 ， 扎 富 多 样 的 游戏 模式 都 会 让 
玩家 入 岗 不 
已 呈 玉 小 更 
包含 深 受 粉 
丝 爱 戴 的 GT 
巡 游 模式 、 
街机 模式 和 与 


攻 抽 商 [52 床 了 这 涩 生 


.一 计 砧 43 册 列 展 言 对 册 -这 习 


钴 吊 于 检 5Z 季 台 少 册 标 疗 


三 角 加 略 


卫 一 二 


NS 
区 省 YY 


1 崇 和 
bro 严 G AS 


TIRTANGRE 人 
STRAIEGY 


《 蛟 路 旅人 》 围 际 最 新 作 ! 你 的 选择 
最 终 将 改 释 未 来 ! 

由 《 岐 路 旅人 》 开 发 团队 所 推出 的 新 作 《 三 角 战 略 》 
是 一 款 拥有 HD-2D 精 美 画面 的 战略 和 游戏， 游戏 背景 设 定 在 
历经 载 乱 摧残 的 庄 泽 利 亚 大 陆 ， 玩 家 将 不 得 不 做 出 抉择 ， 
游戏 中 的 各 种 选择 与 行动 都 会 累积 基 於 TBENEFITJ 、 
rMORALI 、rFREEDOMJ 三 种 价值 观 的 【信念 ， 进 
而 影响 未 来 剧情 分 歧 。 


当 
不 
错 
的 
评 
价 
其 
待 
站 
式 
版 
发 
8 


先 
月 | 
程 
出 
的 
rm 
< 
O 〇 
版 
葡 
相 


2022 年 04 月 9 日 2022 年 03 月 25 日 2022 年 04 月 01 日 


ENDESNN 


活动 方式 : 


本 期 征文 主题 : 设计 一 个 你 最 想 看 的 杂 读 专栏 

@ 连续 两 期 参加 回 函 征文 活动 ， 即 可 获得 抽奖 资格 

四 於 回 函 背面 宫 上 征文 内 容 

@@ 38 期 与 39 期 留 下 的 姓名 、 电 话 、EMAIL、 手 机、 地 址 需 相 同 

@ 下 期 回 函 截止 日 之 后 ， 将 由 编辑 共同 选 出 最 佳 征文 内 容 ， 芷 进 
行 抽奖 


乐园 的 民 乡 人 Final Fantasy 起 源 游戏 上 有 加 获 玩 最 佳 内 容 者 将 可 多 得 XBOX S 主机 一 台 ， 站 於 电玩 宅 速 


配 粉丝 围 公布 。 
Lj PS4Xx3 DLPS5X2 
@ 其 他 参加 征文 者 ， 随 机 抽出 5 名 赠送 入 戏 月 或 游戏 相关 周 竟 


口 热门 动漫 届 边 X 10( 随机 出 货 不 指定 ) ( 不 指定 ) 


三 月 号 专用 回 函 本 


台湾 北 区 地 政 管理 局 
登记 第 N13429 号 


狼 。 灵 贴 邮票 
RN 智 冠 科 技 


0 


GAMEXPRE55 MAGAZ-INE 


TI15 一 Dll8I 
台北 市 南港 区 南港 路 二 段 99-10 钙 


主 : 请 用 清晰 端正 踊 来 书写 ， 知 因 字 踊 濠 草 而 导致 效 品 投 囊 失败 请 目 行 刍 责 且 不 再 补 发 ! 


姓名 : 性 别 : 口 男 

E-mail : 手机 : 

地 址 : 口 口 口 - 口 口 

年 阴 2 加 15DR 加 16 一 20 册 加 2 一 25 册 加 26 一 30 鸯 回 31 5 加 35J 久 

学 历 : 口 国 小 〈 含 以 下 ) ” 口 国 中 ” 口 高 中 职 口 大 学 (专科 ) ” 口 研究 所 〈 含 以 上 ) 

职业 : 口 学 生 ” 口 军 公 教 口 资讯 业 ” 口 揭 造 业 ” 口 金融 业 ”口服 务 业 ” 口 其 他 

友 智 冠 科 技 股份 有 限 公 司 依 个 人 资料 保护 法 第 8 人 条 规定 ， 向 您 告知 下 列 事项 ， 请 您 详 并 : 

1. 本 公司 为 处 理 您 参与 本 次 活动 奖品 的 寄 送 相关 作业 ， 需 向 您 药 集 本 回 了 辆 之 个 人 资料 益 在 我 国境 内 以 书面 或 电子 文件 方式 储存 、 上 处 理 及 利用 您 的 个 人 资 
料 。 若 您 未 提供 真实 且 完 整 的 个 人 资料 ， 将 影响 您 领 奖 之 全 部 或 一 部 的 权利 。 您 的 个 人 资料 ， 本 公司 仅 保 存 至 民国 111 年 05 月 31 日 止 ， 逾期 后 将 予 销毁 。 


2. 除 法 令 另 有 限制 者 外 ， 您 可 请 求 查询 或 阅览 或 刚 给 复 掏 本 /补充 或 更 正 个 人 资料 /停止 苑 集 、 上 处 理 或 利用 及 请 求 删除 您 的 个 人 资料 。 若 您 欲 行使 上 述 权利 
时 ， 您 可 致电 本 公司 (02-26530566 分 机 188) 与 我 们 连 允 。J 


弹 於 杂 证 本 期 内 容 
一 、 你 会 购买 实体 订 读 最 重要 的 因素 ! ? 口 看 资讯 口 收藏 口 好 玩 口 赠品 口 参加 抽奖 
\ 大 概 多 久 会 里 一 次 电玩 宅 速配 杂 读 ! ? ” 口 每 期 都 买 “ 口 三 个 月 口 半年 口 一 年 口 不 一 定 
\ 什么 因素 会 是 你 买 电玩 宅 速配 杂 读 的 主要 原因 ! ? 口 主持 人 口 有 想 知 道 的 游戏 内 容 ” 口 美女 写真 
口 收集 本 月 游戏 资讯 口 收藏 口 看 到 封面 口 习 避 
、 最 喜欢 及 不 喜欢 本 期 杂 读 的 哪 一 篇 报导 或 专栏? 喜 歼 不 喜 坎 


、 最 喜 坎 电玩 宅 速配 哪 位 主持 人 ( 复 选 二 位 ) 口 安 娜 “” 口 以 葬 DDUDU 口 陈 藏 ” 口 品 论 ” 口 茱 晶 
口 Haruka 口 葬 特 ” 口 晴 过 ”上 口 樱 花 口 NANA 


六 、 最 近 一 个 月 内 都 在 玩 什么 平台 的 游戏 ? 哪 一 款 玩 最 多 ? 口 手 游 口 PC 口 PS4、5 口 XBOX 系 列 ” 口 Switch 
哪 一 款 ? 
七 、 除 了 电玩 宅 速配 ， 平 常 从 什么 地 方 儿 取 入 戏 资讯 ?” 口 巴 哈 姆 特 或 其 他 和 游戏 网 站 “” 口 Youtube 其 它 和 游戏 频道 
口 FB” 吕 LINE ” 口 其它 相 关 杂 读 
设计 一 个 你 最 想 看 的 游戏 亲 读 专栏 ? 


如 想 写 下 更 多 ， 可 以 直接 EMAIL 到 efuntv@gmailcom 信箱 ， 芷 主 明 主题 为 参加 电玩 宅 速配 38 期 征文 ， 留 下 与 回 函 中 相同 的 个 人 资料 喔 ! 


RPG TAMILE 。 


人 更 想 ! 


曾经 在 2019 台 北国 际 电玩 展 INDIE GAME AWARD 
(1GA) 中 拿 下 最 佳 游 戏 三 项 大 奖 的 《RPG TIME : 

| 光 之 传说 》 终 於 要 在 本 月 登场 了 ! 游戏 背景 设 定 是 一 
| 个 想 成 为 游戏 开发 者 的 少年 ， 以 充满 童 趣 的 手 缩 笔 
,1 鲁 在 笔记 本 开始 写 下 莫 想 中 敌 戏 的 蓝图 ， 和 游戏 中 充满 
冒险 、 动 作 、 指 令 战 癌 以 及 角色 扮演 的 多 种 要 素 ， 为 
Xbox 独 估 效 戏 。 


了 


二 
及 


省 


一 国 书 普 钴 江 志 对 洁 习 局 坟 站 一 否 薄 成 


筒 稍 瘤 侣 旗 要 起 | 姻 训 漠 渡 


河 澧 酝 


一 忠和 示 可 旗 中 下 
四 河 


亲 一 珊 袜 团 沙 总 放电 训 


系列 最 多 角色 参战 美 少 女 格 门 族 奢 ! 

MAGES 推 出 的 美 少 女 对 战 格 门 游 戏 系列 最 新 作 《 魅 影 
破坏 者 : OMNIA》 拥 有 全 系列 最 多 角色 ， 旗 下 另 两 款 人 气 
游戏 《命运 石 之 门 》 的 牧 滇 红 莉 栖 以 及 《混沌 思绪 》 的 丑 
烟 梨 深 都 将 登场 。 本 作 挤 有 豪华 鸽 优 阵容 、 兼 具 以 简单 操 
作 施展 连续 技 或 必 夫 技 的 操作 性 ， 以 及 要 求 高 度 战 略 及 深 
奥 攻防 的 游戏 性 ， 不 论 是 格 门 游 戏 爱 好 者 或 新 手 都 能 享受 
乐趣 。 


兴 
1 


站 


(真相 三 国 无 亡 | 震 ) 


由 日 本 光 “| 村 全 RSS 5 务 所 扮演 的 角色 
3 hh 玩家 主线 任务 所 扮演 的 
全 特 库 摩 官 方 全 3 
0 0 区 是 仁义 和 无 双 的 刘备 一 刘 玄 德 。 率 
人 大 青 硼 ( 开 三宝 ET SS ,| 硬 领 二 弟 关羽 、 三 弟 张 尿 ， 欲 在 融 
区 工 月 乃 怪 于 c ER， 
手机 上 最 能 国 测 羽 ) 习 一 右 白 二 世 中 重建 汉 室 的 荣光 。 主 线 剧 情 
打 的 三 国 。 到 汪 避 全 关 人 < 这 3 由 《三 国 演 闵 》 所 改编 而 成 ， 总 
还 原 主 机 端 有 刘 全 人 全 -二 | 共 分 为 三 个 篇 章 ， 分 别 是 [ 蜀 
= 传 | 、 [ 魏 传 ) 以 及 [三 国 天 
来 :援助 村 于 
招 ， 复 刻 威力 菲 革 于 解救 村 是 和 世 1 。 玩家 将 经 压 不 同 势力 的 崛 
Se 民 “和 2 eeee 起 过 程 至 一 统 天 下 的 大 势 。 
强大 的 无 允 瑟 ， 
舞 技 。 经 典 国 


战 、 真 三 式 将 | 蝎 快 的 打 掌 态 Wi -本 益 ! 吾 大 股 他 六 > 


悉数 逮 原 ' 以 作为 割 草 游戏 的 鼻祖 《 真 . 三 国 
一 散 和 干 ， 臣 将 无 双 霸 》 当 然 不 会 拾 佬 这 类 和 游戏 最 
瑟 闵 ， 瘦 狂 瑟 大 的 特点 一 武将 无 散 ， 每 一 名 武将 
巩 ， 重 温 最 热 。 个 个 都 是 超人 『 非 人 哉 ) ， 视 向 军 
.yu 廿 ， 如 须 物 ， 杀 兵 如 刘 草 ， 以 流 帕 的 吉 ] 状 生 二 ES 
血 的 三 国有 癌 街 摘 呈 生计 刘 区 技 币 于 亲 出 二 大 中 人 
(和 : 新 、 万 人 新 之 类 恐怖 战 积 ， 操 作 爽 青龙 优 月 刀 ! 
N 区 涉 快 度 一 流 ， 非 其 它 类 游戏 可 H 比 授 。 UST 


ER 
声 洁 换 我 | 


- 刘 计 攻 城 器 十 
RE 中 局 撞 大 铁 上 
SRRSANTES 球 > 双 由 困 | 


莫 疝 二 二 
未 


Ap 7 后 
是 无 双 天 舞 逮 是 功夫 ?! 二 之 区 ! 虽 芭 ! 攻 板 本, 避 
涛 人 通通 飞天 了 ! 二 [下 生生 | 栈 组 角 量 头 情 向 忆 该 不 会 被 
Ho 无 记 撤 割 虽 有 无 敞 口臭 给 黄 量 了 吧 2 宣 
事 一 而 要 做 到 这 一 点 ， 不 得 不 提 的 


就 是 《 真 . 三 国 无 双 》 首 创 的 扰 武将 目 由 切换 


双 技 ， 在 武将 陷入 散 军 包围 ， 被 攻 
ee 游戏 中 每 场 战 役 此 可 自由 搭配 三 名 
击 到 行动 僵直 、 陷 入 危局 时 ， 每 一 臣 RS 
人 武将 所 组 成 的 队伍 自由 挑战 ， 派 出 的 起 

名 武将 都 有 自己 超 酷 炫 的 「 和 无 色 融 ; 
En aa 将 不 分 主 次 ， 在 战 装 中 可 随时 对 操作 的 

舞 」 ， 在 短 时 间 内 进入 霸 体 状态 ， 0 机 

Was 武将 进行 自由 切换 。 玩 法 有 点 类 似 《 原 
配合 动画 ， 对 周围 人 散 人 进行 不 间断 钴 
Cn 神 》 或 《KOF 格 癌 天 王 》， 针 对 不 同类 
的 连续 攻击 ， 绝 地 反 擎 。 让 玩家 的 和 
el 型 的 对 手 ， 使 用 不 同 的 战 癌 方式 进行 载 

问 ， 使 战 站 产生 更 多 不 同 的 变化 。 


臣 将 招式 变 结 
和 前 线 代 所 不 同 的 是 ，《 真 : 三 国 无 双 霸 》 中 武将 的 招式 作 了 精简 及 操作 释 
革 ， 玩 家 不 用 的 、 也 不 用 操作 拉 捍 方向 ， 技 能 施放 的 方式 只 有 「 普 攻 」 及 [六 忆 
力 」 ， 依 照 普 攻 次 数 配 合 蓄 力 来 打出 技能 招式 。 例 如 : 平 砍 + 攻 力 = 技能 1， 平 砍 2 次 + 
荔 力 = 技能 2， 依 此 类 〈 基 推 ， 
共有 六 招 蕾 力 技 ， 玩 家 只 
要 记 住 想 要 施放 的 技能 平 
砍 combo 数 即 可 。 使 操 
作 更 加 简捷 ， 打 击 更 加 流 
四 。 但 缺点 是 对 操作 流 高 
手 来 认 ， 技 能 需要 配合 平 
砍 ， 和 无限 空 接 的 操作 难度 


mmsegmeemegpmremmegegpeemmemgmegemgeeeegw 


超 强力 合 学 技 


不 同 的 武将 此 有 不 同 的 霸 绊 ， 特 定 的 
武将 问 还 拥有 威力 不 凡 的 【合击 技 」 。 
[合击 技 」 有 点 类 似 「 无 双 融 舞 」 ， 但 
威力 更 大 、 施 展 技 能 的 时 间 也 更 久 ， 使 
用 和 后 会 出 现 二 名 或 多 名 武将 同时 使 用 无 
双 技 ， 将 散人 打 到 浮 空 无 法 行动 ， 打 中 
小 王 基 本 上 就 是 【 散 将 讨伐 」 ， 打 到 战 
役 BOSS， 可 造成 至 少 1 命 到 多 命 的 致命 


本 SN RS 人 Asy- := ES NE 
AAAA+ 花 二 吃 我 老 张 蓄 力 至 矛 ， 通通 给 我 尺 ! 国 三 人 《 真 三 国 无 双 霸 》 中 的 最 
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《 真 三 国 无 双 霸 》 有 的 新 的 玩法 ， 就 是 领地 建设 流 玩法 。 和 策略 型 的 三 国 壕 
戏 不 同 ， 领 地 不 会 生产 小 兵 ， 只 生产 资源 。 校 场 的 用 途 是 用 来 训 红 武将 ， 可 获得 武 
将 经 验 以 提升 武将 等 级 。 兵 法 学 院 的 用 途 不 是 提升 兵种 科技 ， 而 是 解锁 新 的 武将 阵 
型 、 提 高 出 阵 武 将 的 战 力 。 铁 匠 铺 不 是 打造 士兵 装备 ， 而 是 解锁 及 打造 更 高 品质 的 
武将 装备 。 看 起 来 玩法 和 战略 模式 有 点 相似 ， 但 实际 上 全 部 都 是 针对 武将 的 用 途 ， 
如 果 想 要 提升 武将 的 强度 ， 内 政 建设 的 玩法 同样 很 重要 喔 ~ 


ES > 上 直 W 污 四 庆 不 是 内 政 吗 ? 皇 变 持 机 

全 4 <“。 刘 并 怪 > 忆 领 实 箱 模式 ? 
> 玩 ; 当 居心 ” 人 “ 草 有 PP 

地 的 [内政 」 点 进去 会 弧 成 放置 持 

机 打 怪 ， 玩 家 什么 都 不 用 做 ， 就 能 

源源 不 断 领取 到 各 种 资源 (PS: 包 括 |】 央 最 

元 实 )， 内 政 玩法 的 爽 点 相当 不 错 。 


不 过 放置 持 机 的 散 军 强度 与 国 传 进 度 相同 ， 主 
线 战 役 的 进度 愈 高 、 放 置 持 机 的 散人 愈 强 、 所 掉 
落 的 物品 也 愈 好 。 而 放置 的 效率 ， 则 是 看 内 政 建 
ns 必 ， 设 ， 建 筑 物 的 等 级 念 高 ， 放 置 打 怪 的 武将 战 力 愈 
这 是 一 款 半 莫 比 剧 情 好 看 的 ” 强 , 打 怪 的 效率 愈 好 ， 主 线 进度 与 领地 建设 相 辅 
游戏 ， 请 勿 错过 邀 戏 中 的 剧 。 相 乘 ， 二 者 的 进度 愈 高 、 放 置 的 收益 愈 好 ， 若 想 
情 。 要 提高 放置 的 收益 ， 就 要 主动 攻略 主线 剧情 。 


its 武将 招 莫 及 养 成 
Rn 招 莫 玩 法 


除了 刘 人 备 以 外 ， 玩 家 鉴 下 所 有 的 武将 都 需 
要 靠 [招募 」 。 每 次 招募 消耗 250 元 裤 ， 十 右 
抽 2250 元 实 。 玩 家 能 自由 选择 在 九州 十 五 个 
区 域 中 限定 招募 ， 各 州 能 招募 到 的 武将 也 略 有 
不 同 ， 比 如 褒 「 趟 去 上 」 比较 常 出 现在 幽 、 司 、 
并 州 ， 不 过 别 州 也 有 可 能 出 现 「 趟 去 上 」 ， 或 


《 真 . 三 国 无 色 霸 》 这 款 游 戏 不 
太 需 要 拼 首 抽 ， 因 为 单纯 入 手 一 名 
新 武将 的 影响 不 会 很 大 ， 武 将 能 力 须 
要 靠 养 成 。 和 游戏 一 开始 玩家 就 会 人手 卜 
[刘备 1 ， 同 时 主线 剧情 「 蜀 传 上 中 
还 会 获得 大 量 刘 人 备 的 角色 碎片 ， 所 以 


本 


新 的 主力 武将 | 。”. 天 ， 下 RE 
。 折 手 三 角 之 轩 绊 [到 人 备 + 星 彩 二 攻 时 片 二 同和 


害 带 感 电 加 游戏 初期 非常 利害 < 


CR ee 
官 职 提 玫 | 项 关中 癌 的 官 帆 了 由 
会 随 之 变化 二 


rn 
同样 的 ， 还 能 增加 新 的 领地 建 
0 一 一 一 一 


官职 备 升 
官职 同样 是 内 政 的 一 环 ， 提 升官 职 
的 主要 作用 是 【增加 全 武将 属性 」 以 及 
「 提 升 内 政 收益 ; 。 不 过 官职 提升 的 难 
度 稍 高 ， 因 为 它 要 满足 [资历 」 及 「 武 
功 1 的 普 级 条件 才 能 四 升 。 资 压 看 的 是 
玩家 的 总 战 力 及 武将 等 级 ， 武 功 则 是 看 
[百花 」 的 通关 进度 ， 官 职 主 动 簿 升 会 
有 点 卡 ， 但 随 帐 号 等 级 提升 ， 反 而 会 自 
动 升 级 ， 有 点 像 是 不 用 主动 课 金 的 VIP 等 
级 。 


JCYL 一 < 


4 SG 


抽 = 王 次 都 没 哈 变 仁 


可 强行 解释 [武将 游历 」 ， 
不 过 基本 上 就 是 靠 运气 ， 不 
管 怎 样 抽 ， 抽 到 整 卡 的 机 率 
都 很 低 。 玩 家 前 二 十 次 必 中 
[ 张 星 彩 」 及 「 关 平 」 的 整 
卡 ， 所 以 【刘备 1 、 上 [ 星 


起 手 三 人 组 。 


AS 
ES 
= 一 全 一 


引 纤 瑟 法 


评价 一 名 武将 利 不 利害 ， 有 人 府 是 操作 手 后 ， 有 
人 府 是 武将 技能 ， 有 人 褒 是 稀有 度 ， 但 实际 上 游戏 中 
一 名 武将 利 不 利害 是 看 【 林 绊 」 。 羁 绊 角 色 愈 多 的 武 
将 其 培养 潘 力 愈 高 、 和 后 期 战 力 愈 强 、 搭 配 性 及 玩法 自 
由 度 愈 大。 武将 每 达成 一 个 霸 绊 就 能 获得 [一定 属性 
加 成 」 或 [技能 效果 加 成 」 或 【合击 技能 」。 所 以 除 
非 角色 的 操作 手感 爆棚 、 技 能 威力 爆炸 、 效 果 无 可 取 


代 ， 否 则 满 霸 绊 一 定 比 零 霸 绊 更 加 利害 。 


部 的 画面 清 育 订 元 
的 JOJO 立 ， 择 度 跑 到 三 国 来 了 


: 委 
4 已 A 


TIE A 
版 分 【全 X) 
本 竺 : 费 州 河 丫 本 识 : ， -231 年 


及 苗 。 原 为 吉 刀 交 下 
二 已 扰 国 愉 曾 拓 
侧 多 次 返 章 可 生 的 素 必 ， 为 站 莫 训 等 所 亚信 ， 
到 在 侧 享 之 机 中 得 该 韦 媳 。 役 受 寺 为 入 国 五 子 
良 次 


因 受 富民 范 入 图 卉 ， 不 


彬 本 


揉 权 【pay) 


本 午 : 揭 州 只 即 村 误 : 182-252 年 


卫 吴 切 代 皇帝 ， 了 要 次 子 ， 强 策 之 区 。 由 和 只 

长 急 通 而 鲁 承 其 位 。 1 
革 第 项 户 | 三江 划 之 夏 ， 决 竹 认 两 阵 之 项， 匡 。 记 
天 下 呈 调 ， 李 不 如 折 ; 贿 册 任 访 ， 各 者 其 心 ， 
以 全 江东 ， 掏 不 如 量 | 以 硕 训 其 人 。 丢 种 融 近 

费 ， 点 定 了 次 立 之 其。 四 


兵 策 、 名 马 与 刻印 

好 的 武将 就 是 要 一 把 好 的 武器 ， 好 
的 方面 是 《 真 : 三 国 无 双 霸 》 的 武器 入 
手 难 度 很 低 ， 只 要 领地 钠 匠 铺 的 等 级 足 
用 ， 每 个 武将 的 兵器 都 
能 锡 自 行 打造 ， 但 需要 
靠 刻 印 、 强 化 … 等 等 方 
式 ， 才 能 让 武器 化 为 神 
兵 。 武 将 也 需要 一 匹 好 
的 坐骑 ， 坐 骑 入 手 的 方 


洛 局 SEE A 
愉 漠 伐 哉 Lv.! 
(0 有 概率 轧 狼 叙 外 伤害 和 交 电 
对 污 排 名 :未 上 榜 


虐 魂 玩法 

战 魂 为 历史 名 人 的 魂 岂 ， 可 为 武将 加 
成 攻击 / 防 扶 /生命 等 三 大 基础 属性 ， 当 武 
将 等 级 提升 至 10/20/30 级 ， 可 解锁 天 /地 
/人 三 魂 ， 所 以 每 个 武将 都 可 以 放置 三 魂 
来 提升 角色 的 能 力 。 战 魂 可 以 强化 及 升 
陆 ， 来 提升 它 的 加 成 能 力 ， 如 果 三 魂 是 
放置 与 武将 同名 的 魂 魄 ， 还 会 获 得 武将 
的 专属 加 成 。 不 过 同名 战 魂 入 手 认 度 不 
低 ， 所 以 游戏 前 期 战 魂 随便 装 就 好 ， 战 
魂 品质 愈 高 、 基 础 加 成 愈 多 。 


式 同样 简单 ， 还 能 和 与 好 友 进 行 繁育 ， 但 
想 要 育成 名 马 则 需要 消耗 相当 大 的 精力 
及 时 间 。 
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PS 
人 备 三 兄弟 的 表情 实在 
有 过 诬 角 证 吗 ? -下 


下 二 商 


人 


一 AR AAAAR 


= 稍 发 各 种 器 绊 ” 效果 < 


试 玩 实测 
9 了 1 曾 三 全 
A._w 回 

心得 报告 

《 真 . 三 国 然 双 霸 》 的 基本 玩法 
与 《 真 . 三 国 无 名》 系列 没有 什么 二 
样 ， 要 褒 不 同 的 是 ， 手 入 版 的 操作 上 比 
较 简 单 ， 一 键 砍 砍 砍 就 好 ， 更 容易 将 
三 国 割 草 进行 到 底 ， 对 手 残 一 族 及 新 
手 玩家 也 更 加 友善 。 但 对 玩 PS 版 的 
玩家 来 说 ， 手 机 的 微 操作 困 准 ， 面 槐 
操作 也 不 如 接 桂 操作 细腻 ， 很 难 打 出 
低 战 力 扰 伤 通关 ， 或 是 什么 浮 空 微 操 
作 ， 简 单 来 褒 玩 法 更 吃 角 色 战 力 ， 而 
不 是 玩家 的 操作 技巧 。 

手 和 族 与 家 用 机 版 本 更 大 的 不 同 是 
养 成 和 放置 ，《 真 . 三 国 然 台 霸 》 祷 
面 有 很 多 一 般 手 游 中 的 建设 型 玩法 ， 
比如 建设 属地 提升 资源 收 益 、 领 取 
内 政 收 益 、 日 / 周 常 、 武 将 准 成 … 等 
等 ， 更 多 碎 月 时 间 的 玩法 ， 可 打发 时 
问 。 设 计 更 贴近 事实 ， 野 怪 、NPC 及 
任务 也 比较 合理 ， 比 如 :没有 爱民 如 
父 的 将 军 处 处 找 村 民 接 任务 、 做 闻 订 


出 没 在 同一 块 兵 营 。 

要 府 不 好 的 地 方 ， 就 是 武将 招募 
的 机 率 低 、 和 后 期 战 力 升级 的 消耗 资源 
多 ， 一 般 免 费 谤 上 戏 的 通病 ， 没 有 课 就 
只 能 慢 慢 农 ， 培养 一 名 金 名 武将 需要 
相当 长 的 时 间 。 


2 
VE 
张 飞 、 品 布 对 视 ， 火花 带 闪 电 ] 
[确认 过 眼神 -= 遇 士 对 的 在 一 


各 位 热爱 日 本 战国 时 代 的 玩 
家 们 ， 有 福 啦 ! 期 待 已 久 的 首 款 
信 长 之 野 蔚 系列 手机 游 戏 《 新 信 
长 之 野望 》， 终 於 拉 开 帷幕 ， 自 
此 之 后 玩家 便 可 以 在 手机 上 统领 
四 方 ， 在 战国 乱 世 之 中 关 出 一 番 


《新 信 长 之 野望 》 是 以 经 典 的 日 本 战国 历史 策略 模 气 诸 戏 1P 
《 信 长 之 野望 : 创造 》 为 蓝本 ， 正 版 授权 研发 的 手机 邀 戏 续 作 。 光 
业 正 版 还 原 ， 治 瘟 IP 在 真 
实 性 、 动 态 性 和 上 剧 性 上 
的 谤 戏 理 念 ， 和 从 美术 、 音 
纪 、 武 将 、 战 六 朵 系 等 方 
面 重 现 战 国 风 云 。 接 下 来 
将 告诉 大 家 ， 为 什么 这 款 
复 戏 如 此 受到 玩家 瞩目 的 
原因 。 


号 合 沾 i 二 人 全 台 港 2 1 
TOPT: 游 辟 挫 蓝 - 
划 月 | 00 下 火 邹 上 市 


他 有 : 
终结 瑟 世 -就 靠 各 位 玩家 -天 ! 


， 
引 码 
垃 
二 : 


9 


属 


1 


壁 硅 其 境 还 原 战 国 磅 水 氛 乡 

近年 来 许多 手 诸 在 音乐 、 画 面 上 有 著 显 闭 的 成 长 ， 一 方 
面 得 益 於 手机 硬 体 越 来 越 高 级 ， 同 时 也 反应 出 手 和 游 也 可 以 拉 
有 像 家 用 主机 一 样 的 声 光 效果 。《 新 信 长 之 野望 》 特 别 邀 请 
了 日 本 声优 界 的 半壁 江山 杉 田 智和 、 什 宫 理惠 、 石 田 朝 、 泽 
城 美雪 、 棍 裕 贵 、 记 访 部 顺 一 、 津 田 健 次 郎 、 山 路 和 弘 、 内 
山 易 辉 等 多 位 顶级 声优 倾情 上 献 葡 ， 为 选 戏 中 每 个 经 典 名 将 注 
入 真情 实感 ， 演 绎 有 血 有 肉 的 风云 史诗 。 

同时 为 了 打造 高 品质 游戏 贡 赏 体验 ， 官 方 对 每 一 段 游 戏 
音乐 都 秉持 著 「 精 雕 细 琢 ， 匠 心 打 造 」 的 理念 ， 有 经 典 的 还 
原 ， 也 有 创意 的 改编 ， 为 此 还 特意 邀请 这 在 欧洲 的 布达佩斯 
交 艾 乐园 为 禾 戏 打造 原声 交 岁 乐 ， 策 划 和 与 筹备 时 间 长 达 六 个 9 -全 放 
多 月 。 项 级 演奏 家 们 的 专业 演 冯 ， 相 信 定 必 能 让 广大 玩家 体 JE 也 
验 真实 的 战国 史诗 情怀 ， 让 玩 游 戏 成 了 一 种 视 贡 享受 。 


多 
7 


re “ 表 彩 重 现 战国 地 图 


有 玩 过 信 长 之 野望 系列 作品 的 玩家 ， 一 定 都 对 於 辜 
大 的 日 本 战国 地 图 感到 印象 深刻 ， 而 《新 信 长 之 野望 》 
揉 用 3D 大 世界 写实 沙 盒 地 图 ， 真 实 还 原 历 史 战 国 地 形 地 
ee 人 貌 ， 对 将 近 230 所 名 城 进行 了 最 大 程度 的 复 刻 ， 玩 家 可 

和 悉 的 夺 史 名 将 世 H 的 你 的 得 力 助手 以 在 真实 的 战国 古 战 场 中 集结 千 军 万 马 ,攻打 名 城 ， 战 

《新 信 长 之 野望 》 集 结 了 上 百名 战国 名 将 经 典 重 现 ， 游 戏 通 过 群 术 比 拼 ， 索 步 扩张 努力 ， 上 洛 会 盟 ' 向 二 人 条 御 所 进发 ! 
像 化 的 人 物 形象 ， 开 展 一 系列 深入 的 剧情 铺 排 ， 玩 家 可 以 感受 游戏 所 RE 
呈现 战国 时 代 的 英雄 史诗 ， 浪 漫 而 感性 ， 有 血 有 肉 ， 有 喜 怒 误 乐 ， 杉 民 和 
棚 如 生 的 故事 就 在 此 处。 玩家 在 入 戏 中 将 成 为 日 本 战国 的 一 方 所 雄 ， 
招募 群雄 为 你 效力 ， 将 是 成 就 一 番 霸 业 的 根本 ， 只 有 结合 各 家 所 长 
搭配 各 类 兵种 阵容 ， 才 能 以 巧 制 散 ， 出 奇 制 膀 ! 


。 神 叫 冰 十 * 淹 州 商 噶 “并 弄 于 守 囊 降 晤 


| 徊 井 伊 直 政 
会 是 我 们 的 


马 


一 
乱 忘 验 友 攻 紧 级 外 


人 
已 DR 
二 


E ARE 


吵 透 过 招募 系统 ， 我 们 有 机 会 0 2 
-日 本 战国 数 百 座 名 城 ， 通 通 收 外 其 中 。 


网 史 全 数 战 国名 将 喔 ! 


61 


大 名 实测 人 局 心得 
在 《新 信 长 之 野望 》 中 ， 玩 家 将 从 一 座 不 起 
眼 的 小 城 逐 渐 发 展 建设 ， 招 莫 蚁 才 名 将 ， 不 断 拓 
展 领地 ， 和 与 家 族 成 员 揣 手 步步为营 ， 攻 占 名 城 、 
春 取 关隘 据点 ， 向 终结 天 世 的 目标 遭 进 。 现 在 ， 
笔者 就 以 大 名 之 雁 ， 亲 自 入 局 ， 为 各 位 玩家 一 解 
《新 信 长 之 野望 》 的 独到 之 处 。 
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日 
本 
鼎 
国 
AE- 
了 下 


斌 区 
册 e@IEGAAAE 


sk 
人 h 


| 一 注 4 六 


如 中 搬入 1 人 


开创 自己 尼 


| 本 和 


后 一 会 而 | GE 霸 


战国 乱 世 之 中 ， 想 要 单打 独 月 间 出 名 堂 ， 那 是 不 可 
能 的 事情 ， 即 便 是 织 田 信 长 ， 也 得 透 过 外 交 和 德 川 结盟 
才能 北 固 霸业 。 因 此 在 选 戏 中 ， 加 入 家 族 ， 和 与 家 族 采 伴 
一 同 发 展 建设 领地 ， 开 荒 自 万 格 大 地 图 ， 将 会 是 踏 上 一 
统 日 本 的 重要 一 步 。 还 可 以 与 其 他 家 族 建立 同盟 关 傈 ， 
实现 【天 下 布 武 」 的 目标 。 或 许 有 的 玩家 会 说 ， 他 只 想 
感受 战国 氛围 ， 轻 蜂 的 做 个 休 并 玩家， 即使 是 如 此 ， 建 
议 迁 是 得 找 个 还 不 错 的 家 族 加 入 ， 轩 竟 人 多 力量 大 ， 有 于 图 拓 在 一 站 胡大一 全 林 撤 、 
家 族 的 保护 ， 其 他 玩家 就 不 敢 将 你 视 为 肥 羊 唾 ! 


合 想 要 一 个 人 在 乱世 之 中 单打 独 
门 ， 那 是 完全 不 可 行 的 。 


,一 -重合 
33e 有， 一 办 


en 月 大 人 人 WA -< 唱 
-全 一 全 


欢 巡 来 允 家 族 ! 
和 衣 ， 轴 可 以 通 表 以 下 方式 对 大家 族 ， 市 指 洒 所 

it 全 1、 完 成 家 谢 执 阵 内 的 各 公主 务 。 可 摄 得 从 色 资源 闪 助 
5 <- 9 本 站 0 | 2、 畏 数 责 源 在 线 乔 料 技 和 建设 家 族 的 同时 ， 可 以 拓 浊 家 拒 49 输 
8 of 3、 家 谢 梦 力主 要 展示 村 宕 和 名 城 ， 条 委 建 设置 京东 近 估 包 峻 吧 
4、 贰 数 忠 可 在 藉 库 内 换取 各 蕊 资源， 撤 条 为 家 族 出 力 其 同 成 长 ! 


- 人 


二 上 有 本 


We 世 呈 


- - 


元、 


-为 了 攻略 ， 谷 将 妹妹 阿 市 出 浆 
论 滩 井 家 与 之 结盟 。 阿 市 得 知 训 反 家 出 走 ， 春 
条 家 派 乓 筷 捕 ， 她 被 迫 逃 向 你 的 


一 开始 进入 游 戏 时 ， 会 先 欣赏 一 段 开 场 动画 ， 动 画 内 容 就 是 描述 战国 初 
期 各 处 动漫 的 局 面 ， 然 后 带 出 信 长 之 野望 系列 作 的 主人 公 一 一 织 田 信 长 。 
这 应 该 是 勉励 玩家 要 像 信 长 公 一 样 ， 胸 怀 大 志 ， 天 下 布 武 。 接 下 来 便 要 先 
择 出 身 地 ， 我 们 可 以 选择 的 地 方 有 关东 陆 奥 、 北 陆 : 出 羽 、 北 九州 -中 
国 地 方 以 及 南 九 州 ， 四 国 ， 而 地 图 正中 央 的 京都 一 带 ， 则 是 无 法 选择 的 ， 
畦 竟 这 里 是 要 留 著 之 后 给 玩家 上 洛 攻略 用 的 呀 ! 新 手 玩家 很 容易 在 地 点 磷 
择 上 花费 太 久 时 间 ， 但 笔者 建议 一 开始 随机 选择 就 好 ， 除 非 真 的 有 特别 人 
好 某 个 地 方 ， 因 为 之 后 玩家 加 入 家 族 后 ， 便 要 往 家 族 彩 伴 的 集中 区 域 移 

他 ， 所 以 醒 有 可 能 能 会 蕉 并 自己 原本 的 出 身 地 。 > AN 


FA 


吉 有 了 自己 


《新 信 长 之 野望 》 的 背景 故事 要 从 织 田 信 长 为 了 攻略 下 藤 家 ， 所 以 把 妹妹 阿 市 嫁 
给 涝 井 家 ， 但 阿 市 竟然 雄 家 出 走 ， 逃 向 玩家 的 居城 。 同 时 硕 蔽 龙 办 也 出 兵 要 来 抓 回 阿 
市 ， 玩 家 在 迫 不 得 己 的 情况 下 ， 只 好 带 着 阿 市 逃 往 支 城 ， 邯 在 阿 市 的 声 助 下 重新 建立 
基业 “。 阿 市 此 时 会 化 身 为 新 手指 导 老 师 ， 一 步 一 步 的 告诉 玩家 要 如 何在 想 世 之 中 开创 
一 睛 天 地 ， 同 时 我 们 在 这 时 候 也 会 获得 第 一 位 武将 井 伊 直 政 。 


N 


呈 
只 


全 在 阿 市 的 帮助 下 ， 慢 慢 站 稳 了 脚步 。 


有 了 武将 之 后 ， 我 们 便 可 以 对 附近 的 野 
盗 进行 讨伐 ”只 要 讨伐 成 功 便 可 多 得 城内 发 
展 所 需 的 资源 ， 以 及 武将 经 验 值 ， 而 武将 经 
验 值 最 主要 的 来 源 便 是 打 野 盗 ， 所 以 玩家 只 
要 骨 力 足 锡 的 话 ， 要 记得 多 多 讨伐 野 盗 ， 累 
积 足 锡 的 经 验 值 。 因 为 后 面 我 们 将 会 获得 
来 越 多 的 高 级 武将 。 

在 成 功 击 退 帝 藤 龙 愉 之 后 ， 织 田 信 长 会 
带 著 森 可 成 跟 松 浦 隆信 过 来 ， 这 两 名 武将 也 
会 成 为 玩家 的 部 下 ， 但 其 实 这 两 名 武将 用 上 处 
不 大 ， 一 开始 先 勉 强 尖 合 著 用 就 好 了 。 


人 
Se 一 。 国 -全 -全 一 用 -了 目 目 上 ， -是 
各 算 有 女 = 病 囊 让 > 与 自 1|11 国 到 < 
有 > “鄙人 


人 
f ] 币 


> -二 人 se WE 
苦心 经 蓝 的 城 被 奢 瑟 芋 付 之 一 业 ， 你 只 能 滞 著 
阿 市 逃 往 支 城 。 讲 本 龙 与 不 寡 放 豪 ， 鄂 由 部 队 
脱节 也 继 晤 违 紧 ， 先 锻 已 入 侵 至 城内 。 


| 升 ， 其 他 建 
| 筑 才能 继续 升 
| 级 。 


全 一 - 
国 和 城内 拥有 各 项 建设 ， 等 待 
加 玩家 慢 慢 办 建 。 


想 要 建立 一 个 足以 放眼 天 下 的 基地 ， 城 
内 的 建设 绝 不 能 马虎 ， 可 以 遇 建 升级 的 设施 
很 多 ， 包 括 可 以 募兵 的 各 式 道场 、 恢 复 伤 兵 
的 渴 治 所 、 容纳 兵力 的 兵 舍 、 保 管 资 源 的 谷 
库 ， 以 及 各 种 生 凑 资源 的 用 地 ， 但 其 中 最 最 
最 重要 的 就 属 天 守 ， 天 守 的 等 级 必须 提升 ， 
其 他 相对 的 设施 才 有 办法 建设 。 当 玩家 的 能 
力 足 以 内 建 学 问 所 之 后 ， 就 可 以 在 学 问 所 审 
面 研发 技术 ， 这 会 对 整体 战 力 或 是 内 政 发 展 
上 “， 有 显著 的 帮助 喔 ! 


可 民 ， 我 们 必须 要 打 个 作 中 半 兵 条 ,只 然 信件 很 服 蔡 ， 但 系 
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直到 抽 贞 习 | 到 和 
色 ， 同时 先 把 任务 取得 的 金 征 缺口 去 做 拱 全 武将 要 提升 战 力 ， 不 外 乎 是 升级 跟 进 
ER  。。 障 两 种 管道 。 


另外 连续 七 天 上 线 还 能 
多 得 前 田 庆 次 这 名 大 将 ， 
完成 大 名 之 路 任务 的 话 还 
可 多 得 吉川 元 春 ， 以 及 和 后 
续 阿 市 的 正式 加 入 ， 基 本 
上 玩家 的 武将 阵容 就 差 不 
多 成 型 了 ， 和 后 续 就 是 武将 
培 辩 的 部 份 了 。 


满足 措 定 条件 守 对 可 以 开 属 
武将 之 问 的 乡 份 加 成 喔 : 


武将 的 培育 大 体 上 分 成 两 个 部 份 ， 分 别 
是 升级 和 进 阶 。 升 级 较为 单纯 ， 就 是 利用 
我 们 打 野 盗 时 所 多 得 的 武将 经 验 值 来 升级 ， 
而 进 阶 则 是 利用 重复 取得 的 武将 素材 卡 来 进 
行 ， 成 功 进 阶 之 后 武将 的 技能 也 会 升级 。 另 
全 外 还 可 以 打造 装备 给 武将 穿 ， 提 升 属性 能 
全 二 力 。 和 游戏 中 比较 特别 的 是 缘 份 系统 ， 只 要 玩 
39399593 家 同时 收集 到 具 人 备 缘 份 系统 的 武将 ， 则 会 钙 
发 缘 份 加 成 功能 ， 能 力 值 也 会 有 所 提升 喔 ! 


掌握 兵种 之 道 开创 家 族 霸 业 


当 一 切 基础 打 稳 之 后 ， 便 是 要 放眼 天 下 啦 ! 
这 时 候 我 们 得 找 个 适 合 自己 的 家 族 加 入 ， 有 了 家 

族 之 后 ， 可 以 协助 家 族 发 展 科 技 或 是 进行 建设 ， 

当然 也 可 以 发 动 攻击 估 领 城池 、 关卡， 当家 族 的 

领地 越 多 的 时 候 ， 我 们 相对 的 也 更 容易 获得 大 量 “| EE 荆 

的 资源 喔 ! 另外 ， 喜 欢 打 架 的 朋友 也 可 以 尽 可 能 “|] 配 本 号 一 

的 生 兵 或 是 将 兵种 升级 ， 以 便 配 合家 族 战 略 ,向 会 随 著 道 场 的 等 级 提升 ， 
其 他 阻挡 大 业 之 路 的 家 族 勇 敢 开 战 吧 ! 兵种 也 可 以 升级 喔 ! 


褒 到 武将 ， 那 就 得 说 到 洲 戏 当 
中 的 兵种 了 。 和 游戏 兵种 共 分 成 足 
轻 、 忍 者 、 铁 克 、 骑 兵 以 及 大 简 ， 
足 轻 、 忍 者 、 铁 克 、 骑 兵 彼此 互相 


刻 制 ， 但 大 简 不 会 被 任何 兵种 所 刻 SR 

制 。 通 常会 出 动 大 简 兵 ， 会 是 在 攻 忆 sn 晤 和 S 收 隐 : 出 

城 时 候 或 是 外 出 揉 集 资源 的 时 候 ， AS 7 二 4 - 衣 

至 於 一 般 打 野 盗 作 战 ， 就 是 使 用 武 nes 一 2 We 

将 擅长 或 是 能 刻 制 知 方 的 兵种 了 。 这 am 人 
区 RE 


吐字 衬 醒 号 : 


天 世纪 中 了 淮 攻 就 是 最 好 的 防守 轴 馈 队 时 合 光 


全 台 T 了 -ELEVEI 限定 服 售 


EST 


- 


了 


2 
长 人 @ 本 下 


大 解密 
手 上 路 快速 指南 一 一 


YE)》 
“也 涉 攻略 
王八 天 门派 优 劣 分 机 和 喇 


过 


) t 个 与 XRD ES 人 广 广 
外 和 镍 气 


二 


